पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023- भाद्रपद 17, शक 1945 
विषय-सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023 


क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, 
जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018) आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर 
कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 
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संस्कृति विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


क्रमांक एफ 4-1/2023/30/सं.-- नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023 
हबीब तनवीर सम्मान 


प्रस्तावना :-- छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ 
साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों 
के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर 
कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को “हबीब तनवीर सम्मान” देने का निर्णय लिया है. 


इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है -- 


nls संक्षिप्त नाम :-- 
1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “हबीब तनवीर सम्मान नियम-2023” है. 
2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे. 


2. परिभाषा :-- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-- 
a. “व्यक्ति” से तात्पर्य एक व्यक्ति से है. 
a. “निर्णायक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है. 


3. सम्मान का स्वरूप :-- छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, Grad के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 
प्रतिवर्ष “हबीब तनवीर सम्मान” राशि रुपये 1 लाख (रुपये एक लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, 
छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति (छत्तीसगढ़ मूल निवासी ) 
को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा. 


4. निर्णायक मंडल का गठन :-- राज्य शासन, छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला 
मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :-- 
1. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य (उक्त विधा का प्राध्यापक) 


2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद्‌ के अंतर्गत — सदस्य 
(1). कला अकादमी के अध्यक्ष 
(2). कला अकादमी के सदस्य 
(3). उप संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा 
(4). प्रतिष्ठित रंगकर्मी 


5, निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :-- 
(1). निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी. 


(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी. 


(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर 
विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए, 


(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा. 


(5). निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित 
अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2179 


(6) 


निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी 
ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा भत्ता देय होगा. 


चयन की प्रक्रिया :-- सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संचालनालय 
संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन 
प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त 
प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. 


प्रविष्टि संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नाँकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते 
हुए प्रस्तुत की जाए :- 


क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ. 

ख. छत्तीसगढ़ मूल निवासी एवं आधार कार्ड अनिवार्य (सत्यापित छायाप्रति) . 

ग्‌. छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी. 

घ. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण, 

a. छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं 
उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित कृतियों व सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार ) 

छ. छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में werd पत्र/ 
पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो. 

ज. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति. 


a चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी. 
a. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय 


नहीं है. 


प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं 
किया जावेगा. 


प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. 


निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को 
पंजीकृत किया जाबेगा — 


क्र. सम्मान हेतु | जन्मतिथि | प्रस्तावक | छत्तीसगढ़ी/ | प्राप्त पुरस्कार/ | यदि सम्मान 
व्यक्ति के wa का नाम हिन्दी/अन्य सम्मान शासकीय | ग्रहण 
नाम, पता एवं आयु व पता भाषा नाटक, (अंतर्राष्ट्रीय. | सेवारत करने 
मोबा.नं. तथा रूपंकर कलाएँ, | राष्ट्रीय/प्रदेश | होतो हेतु 
आधार कार्ड रंगकर्म की स्तरीय/जिला | जानकारी | सहमति 
की छायाप्रति उपलब्धियों स्तरीय) पत्र 
का संक्षिप्त 
ब्यौरा एवं 
कार्य अवधि 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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(7) 


पंजीयन के पश्चात्‌ संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में 
निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी -- 

व्यक्ति का नाम एवं पता 

प्रस्तावक 

कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा 

प्राप्त पुरस्कार/सम्मान 

प्रमाण/टिप्पणियां 

सम्मान ग्रहण करने बाबत्‌ सहमति है/नहीं है. 


OY कि: OS >पनो 


चयन का मानदंड :--सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने 
वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :-- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ी/ 
हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो. 


निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म 
कार्यों का मूल्यांकन होगा. 


व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य 
भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है. 


सम्मान चूंकि छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा 
इसलिए छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये 
गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है. 


यह भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र 
को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है. 


निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, 
जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य हैं. 


यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत 
किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/ 
कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो sad सभी स्थितियों में संबंधित 
प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/ 
चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन 
विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी )/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाएगा. 


यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ 
शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा. 


सम्मान की घोषणा :-- निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा 
सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी. 


अलंकरण समारोह :-- सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग 
लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक 
सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के द्वितीय 
श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी. 
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10. व्यय की संपूर्ति :-- सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की 
जायेगी. सम्मान/पुरस्कार हेतु राशि रु. 1.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख अर्थात्‌ कुल राशि रु. 2.00 लाख मात्र व्यय 
होगी. 


11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :-- राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन 
करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे 
मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, का निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे. 


12. अन्य दायित्वों का निर्वहन :-- चयनित व्यक्ति के छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म के क्षेत्र में प्राप्त 
उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, 
सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्बलगन पी., सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2023 
क्रमांक एफ 7-6/2014/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक मीणा, (भापुसे-2010), पुलिस अधीक्षक, जिला 
राजनांदगांव, छ.ग. को दिनांक 24 जुलाई 2023 से 04 अगस्त 2023 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती 
है. साथ ही दिनांक 22, 23 जुलाई 2023 एवं दिनांक 05, 06 अगस्त 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 
जाती है. 
2. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक मीणा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 
3. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5. श्री अभिषेक मीणा, ( भापुसे-2010), पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव, छ.ग. के Sad अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजेश 
कुकरेजा (भापुसे-2012), सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


नगरीय प्रशसन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2023 


क्रमांक एफ 5-4/2021/18.--15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन में 
प्रदेश की विभिन्‍न नगरीय निकायों द्वारा पांच मूल सेवायें-यथा, (i) जल आपूर्ति (ii) मल प्रबंधन, मल-जल तथा स्वच्छता (iii) ठोस अपशिष्ट 
प्रबंधन, (iv) वर्षा जल निकासी तथा (४) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में (247 ) जल की उपलब्धता हेतु स्व-निर्धारित सेवा स्तर 
बेंचमार्क वर्ष 2020-21 हेतु वास्तविक तथा वर्ष 2021-22 हेतु लक्षित स्तर जो सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा विकसित ऑनलाईन 
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मॉड्यूल के अनुसार है, निम्नानुसार अधिसूचित किये जाते हैं, अर्थात्‌ :-- 


Name of Corporation / शहर / नगरीय निकाय 
Municipalit 


Aamadi Nagar Panchayat न.पं. आमदी 
Abhanpur Nagar Panchayat न.पं. अभनपुर 
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Name of Corporation / शहर “नगरीय निकाय 


Municipalit का नाम 
Chirimiri Municipal Corporation न.नि. चिरमिरी 


न.पं. डभरा 


Dabhra Nagar Panchayat 
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शहर ,/ नगरीय निकाय 
का नाम 


Name of Corporation / 

Municipali 
Risali Municipal Corporation 
ahaspurLohara Nagar Panchayat 
aja Nagar Panchayat 
akti Nagar Palika 
aragaon Nagar Panchayat 
araipali Nagar Palika 
arangrah Nagar Panchayat 
argaon Nagar Panchayat 
ariya Nagar Panchayat 
hivpurcharcha Nagar Palika 
hivrinarayan Nagar Panchayat 
imga Nagar Panchayat 
itapur Nagar Panchayat 
ukma Nagar Palika 
urajpur Nagar Palika 
akhatpur Nagar Palika 
ilda Neora Nagar Palika 
umgaon Nagar Panchayat 


49, सारागांव 
न.पा. सरायपाली 


काकाऊाड़ाडाडछ 
se] 
< 


न.पं. सरगांव 
न.पं. सरिया 
न.पा. शिवपुरचरचा 
i. शिवरीनारायण 


(9 


न.पं. सीतापुर 


न.पा. सूरजपुर 
न.पा. तखतपुर 
न.पा. तिल्दानेवरा 
aa. तुमगांव 


“प्र 


District Name | Page No 


a 


नाप सारंगढ़ Raigarh 


रायगढ़ 
सुकमा 


ara Nagar Panchayat Baloda Bazar 
tal Nagar Panchayat 


Visrampur Nagar Panchayat 
Wadrafnagar Nagar Panchayat 


2186 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| aa. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | ae लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
Ley जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


100.0% 


135 Ipcd 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जब की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


100.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल्र / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


100.0% 


100.0% 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पु 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services i 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण fen 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Name of Municipality :-Abhanpur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Raipur 


Nagar Panchayat 


| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्त 2) 02 ee | लक्ष्य 2021-22 
लि WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 39.00 

Extent of metering of water connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार हि 

Extent of non revenue water (NRW) हे 

गैर राजस्व जल की मात्रा SH 48 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 58008 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ‘ 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fe / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के की मात्रा 


100.0% 


90.0% | | 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
fara में लागत वस 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में त्रागत वसुली की क्षमता 


of MSW is 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


90.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


2188 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Adbhar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक । स्तरांक 2020:24 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100s 2 a 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 


Naf NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW 3 20 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 8207 7 eee 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
100.0% |_+ | 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की ao 
1.8 Cost recovery in water supply services 
* जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौंचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / wa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोचित मल जल की गुण् 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
- [प्रशोधित aot जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता wn ee 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण a ३ 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली * 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
3.7  अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20005 af 
Efficiency in collection of SWM charges - 
a ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:00 a8 = 
eal STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ahiwara District :Durg Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | a 202 nb | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
4 Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुए 


7 
| 18 | जल प्रदाय में लागत वसूली 
1.9 Efficiency pu collection of water supply - related charges 
हु जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


100.0% 


135 lped 


100.0% 


20.0% 


24 hours 


2.2 


23 Collection efficiency of sewage network 
; Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुल्री 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges re 
2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता 20: 22 NA 223 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.5 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


400.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान 


100 100 
Extent of cost recovery in SWM services S 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 323 
Efficiency in collection of SWM charges हि ae 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30122 ie a 
STORM WATER DRAINAGE 
aot ster की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जल्ोत्सारण तंत्र की ae oe 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | arin | | वर्त 202 hi ल्रक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
oat आपूर्ति सेवाएं 


दर न aot 135 ped 
13 Rene one 100.0% 
5 4.5 


Continuity of water supply 
1.5 |जल्न प्रदाय की निरंतरता ap Hours 5 
Efficiency in redressal of customer complaints हे 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee | | 108 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

2.2 Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


100.0% 


100.0% 100 100 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ieee we is 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ye Ne ay 
Quality of sewage treatment NA NA 
प्रशोधित मल set ahr ITO 

Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोध्चित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा है 

Extent of cost recovery in sewage management i Se 2 
सिवरेज में लागत वसूल : 

Efficiency in redressal of customer complaints 92 93 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level aby of solid waste management services 400.0% 
' lane कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण en 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ainda 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ed 
Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुली की क्षमता 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


3.6 ठोस कचरा प्रबंधत में लागत वसुली 
wi 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Cfean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ua 
Coverage of storm water drainage network 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambagarh Chowki 


District :Rajnandgaon 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


~ | @ ‘ wo x] o 
fon) N me 


| स्तरांक | | pala लक्ष्य 2024-22 

100.0% 52 

135 [9८0 73 

24 hours 3 
7 


16 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BF 

17 a ae supplied | 400 

18 Sa supply services 00000 हर | 5४9 | 
4.9 जम nee collection Siete suey - related charges 90.0% » 

ee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

eee a r 

24 अल जल के प्रशोधत asm आपात NA 

2.5 ae is Sepeas बिक 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
a ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services के 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 


z 
> 


80.0% 


90.0% 


wo 
Ww 


Zz Z/2 
१0111 
z 
* 


2 
> 
“if 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
| 100 | 100 


0, 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ee |_& | 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | _४५ | | _& | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cr 

Efficiency in collection of SWM charges है ४ 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता es a oe 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 406 0% = | 8 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ poh 

Incidence of water logging/flooding 3 1 
i 1 

जल भराव के क्षेत्र vee हर 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


= = Sa" [ae 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ra an |e 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139 17९0 


Extent of metering of water connections 100.0%, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार js 


गैर राजस्व aa की मात्रा 
जल प्रदाय की निरंतरता saps 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत i 100:09 
Efficiency in collection of water supply - related charges 57 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WATT 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता ee 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम Acad सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 9, 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOBE 


Adequacy of sewage treatment capacity of 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 10:08 Ms 


100.0% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ५ 
31 Gomenmmaentater | 2७00 | too | too 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered as ine 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउप 2 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ™ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 100.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । के | लक्ष्य 2021-22 | 


WATER SUPPLY SERVICES 


4 जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


0, 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee ६; 
Per capita supply of water | 5 | 

1.2 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता tee Ieee et 
Extent of metering of water connections 5 she 

13 Sager कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 120: 978 Ne Be 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


है 24 hours : : 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 84 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ties 
Quality of water supplied é 
1.7 प्रदाय जल की गए 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत Teh ee = a 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
19 Saves में त्रागत वस॒त्री की क्षमता peor २९ 2 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


0, 

22 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता iene 10 ‘Tee 
3 Collection efficiency of sewage network é 

. मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1000 Ne La 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 19972 Be wn 


Quality of sewage treatment ; Ni 
2.5 प्रशोधित Aa जल्ल की गण 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 8 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee gee 
Efficiency in collection of sewage charges ५, 

29 |सिवरेज में ब्रागत वसूली की क्षमता ene Me 03) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ee management services 100.0% 400 100 

ee 100.0% to 10० 

ao ठोस अपपिष् कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% ie 2 

36 ey of प्रबंधन arabe 02228) services | 400.0% 46 48 

ja ee ee come | oe [| 7? 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 60 “ 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ४ 
4.1 [वर्षा ara जलोत्सारण तंत्र की ae 3:22 182 e 


Incidence of water logging/flooding 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 27066 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2194 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Arang District :Raipur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | पक । लक्ष्य 2024-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections A 

1.1 जब प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee ida ae 

1.2 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता tee pes 2A 22 
Extent of metering of water connections 5 

1.3 अत्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ere 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल् प्रदाय में लागत R 100.0% 73 75 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
100.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 


wa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 


24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


100.0% NA NA 
100.0% NA NA 


Quality of sewage treatment 
शोधित Het जल की गुण 


| 
Extent of reuse and recycling of sewage 

ट! 
सिवरेज में लागत 

77777 77 = [em [oe | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 

Efficiency in collection of sewage charges 0... |. + 


सिवरेज में लागत व॒सुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services rs 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.6. |Extent of cost recovery in SWM services 160:0% हि 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत : 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 100 
Efficiency in collection of SWM charges sa i, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tach की क्षमता = 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
| 4.1 | 1 Coverage of storm water drainage network 
3 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 100 100 


3.4 


100.0% 


100.0% 12 13 


0.0% a le poe ons] 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2195 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Arjunda District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | gee लक्ष्य 2021-22 
Loa | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections के 

13 जल Wels कनेक्शन का विस्तार ind ie i 
Per capita supply of water 3 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1359 bed ४] 10 
Extent of metering of water connections 3 

1.3 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ine ia ois 
Extent of non revenue water (NRW) 5 

1.4. गैर राजस्व जल की मात्रा oe हद हा 
Continuity of water supply 
जल vers की निरंतरता 24 hours 4.0 hs eo | 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | | | 8 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
ae acpi supplied 100.0% 400 400 


Cost recovery in water supply services ५ 
जल प्रदाय में लागत 100.0% 49 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल Wert में लागत की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| 2 | मल जल प्रबंधन 

2.1 | है कट 100.0% 

22 मल मल निगम नेटवक सेवाओं की व्यापकता 100.0% 100 100 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यापता _ 100.0% NA NA 

25 प्रिशोधित मल जल की गुणवत्ता. 100.0% NA a 

2.6 प्रशोचित मल जलन के पुर्नडपयीग की oI 20.0% NA NA 

27 ean हि 24 say in sewage management 400 0% [oe ; 

29 Sune लग वाला of sewage charges 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


i. 33 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 0: 2 100 108 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
1५ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10092 sae {pe 
Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 100 100 
80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services é 
ee ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
Efficiency in collection of SWM charges डे 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की arora a“ Bs 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ५ 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र aa ieee i आओ : 
Incidence of water logging/flooding है 
42 जल भराव के क्षेत्र 0507 Le | Le 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2196 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar 
Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति । | 
प्रस्तावित सूचक SRT 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
कि WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


135 locd 
100.0% 
20.0% 

24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 


100.0% 


हि 
wo 


= z 


wo sl 
on oO a 


~ 
isa) 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गृप् 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


20.0% 


= 
> 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायलों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ही 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


‘tf 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 


| 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2197 


Name of Municipality :-Bagbahara 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Mahasamund 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


मान स्थिति 


| aris | 2020-24 


| लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


100.0% 


135 iped 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


3.2 
3.4 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अषषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के त्तिराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल SHAN तंत्र की ae 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2198 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | भान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-24 लक्ष्य 2021-22 


kar WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


1.1 Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 


प्रदाय जल की 
1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत 
| 1.9 | 9 Efficiency Au collection of water supply - related charges 
: जल vers में लागत aah की क्षमता 


मत्र जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकला 
Collection efficiency of sewage network 
Ad जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्ता 
25 Quality of sewage treatment 

: प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


100 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services — 


a 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Hn Die iy 
Efficiency of collection of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 108 a8 
Extent of segregation of municipal solid waste पु 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण पट a 1343 
Extent of municipal solid waste recovered rs 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 10:0/8 22! we 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५; 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 100 se 
Extent of cost recovery in SWM services है 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत eRe ze a0 
Efficiency in redressal of customer complaints हर 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee ave ia me 
Efficiency in collection of SWM charges 6 " 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में ब्रागत Tae की क्षमता eee = a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 27 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
Incidence of water logging/flooding | ०0० | 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 


| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2020:21 


लक्ष्य 2021-22 


+— 


Le WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जत्र प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

aa vars की निरंतरता EA TONS 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 


100.0% 


N 
~ 
N 
७ 
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a 
w 
bn 
a 


100.0% 


> 
> 


N 
a 

bh N = 
N 


80.0% 


o 
i) 
Co 
छा 


N z 
a 
a 


0, 
प्रदाय जल की 100.0% ts cet 4 100 
Cast recovery in water supply services 6 
aa प्रदाय में लागत वसुली 18-07% ee 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges 6 
1.9 जलन प्रदाय में त्रागत वसुत्री की क्षमता Fae e =e 
ea WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल॒ जल प्रबंधन 
Coverage of toilets दे 
2.1 |शौचालयों की उपलब्धता 00707 igo 198 
Coverage of Septage/waste water network services शी 
22 laa) मत्र लिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ie chs hae 120 


Collection efficiency of sewage network 


fs 0, 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ere 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


z Zz 2 
पी [ 
z Zz 2 
‘ 


प्रशोधित मत्र जल के पु Ne NA 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुल्री 2 ४ 
Efficiency in redressal of customer complaints 91 95 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
* सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ) 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


90.0% 


4 
* 
2 
> 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee ta ee 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 70104 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण -0% 


Extent of municipal solid waste recovered 
पय 


0 100 


— 
o 
* 


| 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00020 100 dpe 
Extent of cost recovery in SWM services . 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ल Le Oe a8 et 
Efficiency in redressal of customer complaints 9.0% 84 | ६४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 24% 


Efficiency in collection of SWM charges 900% 

है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता ae 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 100.0% ae 2 


= 
w 
= 
a 
पर 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र one be ll ee 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2200 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balod District :Balod Nagar Palika 
am Om प्रस्तावित सूचक । | erie | 202 | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 । 
ote WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Tone Re 


135 Iped 


: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) है 
1.4 ओर राजस्व जब की मात्रा - 50:05 
Continuity of water supply 
1.9 जल प्रदाय की निरंतरता aA NOUS 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pais 
Quality of water supplied é 
1.7 प्रदाय जल की गए 100.0% 
Cost recovery in water supply services 3 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसुली 120.026 
| 1.9 | 9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
i जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता rae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Hel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की VATA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वसुली 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 
20.0% 
100.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges . 

2.9 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 20:0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


. ait 0, 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 100.0% 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 011५ 

Efficiency in collection of SWM charges Gos 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता बल, 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


100 100 
100 100 
20 22 
91 93 


63 


tee » ,« | 


therefore value of scientific disposal 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2201 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baloda District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | 00 | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.2 पति ee 135 Iped 113 114 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा हि 


Continuity of water supply 
जल vers की निरंतरता 4 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services ५ 
जल प्रदाय में त्रागत 100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges é 
जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता wens 7 a 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 109:0/* 100 102 
eee NA mA 
मल जल के प्रशोधन शमता की पर्यासता NA NA 

2 eee 20.0% NA mA 


Extent of cost recovery in sewage management 


0, 

2.7 सिवरेज में लागत 100.0% 1 2 
Efficiency in redressai of customer complaints ५ 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe ८ ae 
Efficiency in collection of sewage charges x 

29 |सिवरेज में लागत बसुल्री की क्षमता 00078 2 बैड 

rae SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level ala of solid waste management services» 400 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

3 Extent of segregation of municipal solid waste कं 

हर शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 22:20 ued ioe 
Extent of municipal solid waste recovered 3 

3.4. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय eee ee 1 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10024 ie _ 
Extent of cost recovery in SVM services i 

2.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली डक 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Rone uve We 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 44 45 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Se 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के AT 


0.0% 


© 
तय 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2202 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-BalodaBazar 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :BalodaBazar 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता हे 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


लक्ष्य 2021-22 


aie | | वर्तमान स्थिति 


2020-21 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल्न जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


NA 


Quality of sewage treatment Fi 
प्रशोधित मल जल की 100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Household level coverage of solid waste management services 3 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2203 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | । pas ie | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 i 5 «5 5 

1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ices : | 

1.2 प्रति व्यक्ति जल्र की उपलब्धता 12 21006 

4.3 |Extent of metering of water connections 46064 पक. ॥... 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe 

Extent of non revenue water (NRW) 5 en 5 68 

1.4 |भेर राजस्व जल की मात्रा zune 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
Efficiency in redressal of customer complaints ६0 शो, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 28022 
eb आग supplied 400.0% 400 100 
Cost recovery in water supply services है aS See 
जल प्रदाय में लागत ene 


Coverage of toilets 


19 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 


शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


26 [प्रशोधित मल जल के पुर्वठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


27 [सिवरेज में लागत aa 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज A लागत Teel की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ee ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 
100.0% NA NA 
100.0% NA NA 
100.0% NA 
20.0% NA 


100.0% 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 


100.0% 100 


100 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत की क्षमता 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


80.0% 


* 


90.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Fe 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2204 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 
| सक्र. प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | sata लक्ष्य 2021-22 
as WATER SUPPLY SERVICES 
ae आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ४ 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 13020 2 = ee 
Per capita supply of water | 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12160 | 9४ | 100 
Extent of metering of water connections 6 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 86: है NA 
Extent of non revenue water (NRW) हि Bie lye ~ a 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा ewig ri oe 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.5 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | 91 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 100.0% | 100 400 
Cost recovery in water supply services 400.0% 30 ae 


जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges a 
| 19 | जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता ie oF 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fal जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 100 100 


S 
z 
rh 


100.0% 


2 
> 


100.0% 


za 
> 


a 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत वसूल्री bie 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
o 


80.0% 


90.0% 


> 
= 


z oO = Zz Zz Zz z 
हर | | | | rh 
i 

bP n 


Household level coverage of solid waste management services 5 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार पर ipo 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100 100 


100,0% 100 100 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

pa वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 


100 100 


100 100 


100.0% 


80.0% 


oO 
तु 


* 

= 
00 
Np 

N 


90.0% 28 


N 
oO 


22 23 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal! 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2205 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Barsur 


District :DakshinBastarDantewada 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


| स्तरांक.. 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


| लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


1.1 


Quality of water supplied 


Vera जल की 
1.8 Cost recovery in water supply services 
हि जल प्रदाय में लागत 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ० 

Extent of non revenue water (NRW) woe 56 

गैर राजस्व जल की मात्रा : 

Continuity of water supply 2418 थाई 
जल प्रदाय की निरंतरता eos 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


135 Iped 


100.0% 100 100 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


26 प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
‘ ara में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER ORAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2206 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | omnis | 00000 । | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
ae WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections Ff 

oy जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee | 5४ | a 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1321000 a ie 
Extent of metering of water connections हि NA 

1.3. |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pinks, ne Ne 
Extent of non revenue water (NRW) é 

1.4. |भैर राजस्व जल की मात्रा 50:08 a2 122 


Continuity of water supply 
15 जल्न प्रदाय की निरंतरता ae heurs a0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ns 
Quality of water supplied 
vert जत्न की 
Cost recovery in water supply services 


100.0% 100 


0, 
जल प्रदाय में लागत 02% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ee 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
2.2 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 100 400 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


Ad जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता Wa 
Quality of sewage treatment NA 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ; BA 
Extent of cost recovery in sewage management | 4 | 


; सिवरेज में लागत हि 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ef ४0 | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe 

Efficiency in collection of sewage charges 

Pata में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार iP we 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 100 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत : 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 | _४& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oh 
70 71 ° 


Efficiency in collection of SWM charges 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ae 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 16 47 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब : 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2207 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bastar 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


(128 प्रदाय जल की गुण 
18 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


21 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of Septage/waste water network services 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


District :Bastar 


Nagar Panchayat 


लक्ष्य 2021-22 


| aris | वर्तमान स्थिति 
ar 2020-21 


100.0% 25 


24 hours 2.0 


80.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 29 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

| प्रशोधित Het जल की IY 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित ao जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 
fata A avast 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
ca वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


४० 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत iets 
Efficiency in redressal of customer complaints - 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 7 


0.0% | ० | 


2208 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 
=a 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक । seas ee | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जब प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


135 (८५ 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 


100.0% 


anes 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied a 
1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 
Cost recovery in water supply services 6 
18 जल प्रदाय में लागत aaah 00:22 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ; 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22222 100 168 
Collection efficiency of sewage network é 
2.3 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 19522 NA Ms 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 मल जल के प्रशोधन क्षभता की पर्याप्तता 20:28 NA pis 
Quality of sewage treatment é 
2.5 प्रशोधित मल्न जल्न की गण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage é 
2.6 प्रशोधित aa जब के पूर्नठपयोग की मात्रा 05036 Ne ne 
Extent of cost recovery in sewage management é 
2.7 सिवरेज में लागत zest 100.0% 2 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60:0:8 | | | | 
Efficiency in collection of sewage charges - 
2.9 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:00 MA NA 
हि SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services. 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
हि शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता : 
Extent of segregation of municipal solid waste हा! 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20007 ४; i” 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
of शहरी ठोस HUE कचरे का sao e 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste j 
es शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान IDOE 100 
Extent of cost recovery in SWM services > 
3 Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:02 ae me 
Efficiency in collection of SWM charges 5 ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता ce a ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
41 Coverage of storm water drainage network 37 38 
: वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding | ९ | | ० | 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2209 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. । ping | | लक्ष्य 2021-22 | 2024-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

me जल की अपलशपता 135 ped 
igen  । 20.0% 
i eee 24 hours 
1.7 lagi se supplied 100.0% | 9४ | 100 

| 1.8 | मिल पल ae supply services 100 05% 
| ea 0 Mle all ea - related charges 90.0% | | 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता AT TATA 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 100 100 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


Fara में लागत की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 100 


100.0% 100 


100.0% 100 100 


80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tot 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 100 | 100 | 


Efficiency in collection of SWM charges 


3 0, # 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

4.1 . 100.0% = aa 1 

42 Incidence of water logging/flooding 0.0% a oe i koe 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2210 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 
| | सक्र. | | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | ie लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार pee a BY 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1331901 ie 2 
Extent of metering of water connections . 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 18 a 1 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
14 ओर राजस्व जब की मात्रा 2008 47 ee 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता £#10 018 bi a0 
Efficiency in redressal of customer complaints 93 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 nee of ales supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 32 34 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 40 42 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
es WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 4 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 1005 ae 
Collection efficiency of sewage network ५ 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20052 28 NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity ५ 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 109:24 Me Me 
Quality of sewage treatment . 
2.5 प्रशोधित wat जल की ayo 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage oy 
2.0 |प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20707 
Extent of cost recovery in sewage management of 
2.7 सिवरेज में लागत वसल्ल 100.0% 1 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 4100 100 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 5 
Efficiency in collection of sewage charges oy 
2.9  |सिवरेज में लागत बसली की क्षमता ds Ne NA 
za SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level arly of solid waste management services 100 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 100 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3 Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय : ws 282 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.5 : 
Extent of cost recovery in SWM services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aye noe es a 
3.7 . 80. 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब a il 

42 Incidence of water logging/flooding 
; जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 

of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2211 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । वर्तमान स्थिति । | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 2020-21 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 

1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 108.0% ६७४ | | 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति te की उपलब्धता 138 lped ie we 
Extent of metering of water connections 6 

1.3. | जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee NA MA 
Extent of non revenue water (NRW) 3 al ie 

14 |भैर राजस्व जल की मात्रा i ee 2S 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 95 | _& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की Tee. 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 100.0% pe 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges | ५8 | | | 9 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


Heat जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


=SS— See 


NA NA 
3 (a 
80.0% 100 100 


. 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10:08 ie me 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता mee 08 2) 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 5 
2. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण aes ee we 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 5 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ieee 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 30.09% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges 5 - 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता “Ue =e a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ot 00107 we 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र wus 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2212 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
ame of Municipality :-Bhanupratappur istrict :UttarBastarKanker agar 
N f Municipality :-Bh t District :UttarB. Kank: N 
Panchavat 
| am. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | कक लक्ष्य 2021-22 
किक WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार /00:0429 26 57 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139 60 A if 
Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:02 Me 
Extent of non revenue water (NRW) 


Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


Of 
Wart जल की 10095 
Cost recovery in water supply services 


% 
जल प्रदाय में लागत 100.0% 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


a 8, 
जल प्रदाय में लागत aah की क्षमता 90.0% 64 | 5४ | 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets है 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of Septage/waste water network services हे 
2.2. मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 100 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की सग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


0, 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 


Quality of sewage treatment 5 

2.5 प्रशोधित मत्र जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित Act जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 4 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints . 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee ine ie 
Efficiency in collection of sewage charges é 

2.9  |सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 20:26 NA NA 

zs SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services % 3 

oH ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 09:07 100 10 
Efficiency of collection of municipal solid waste i" 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22002 pen 190 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste * 

; शहरी ठोस HONE कचरे का पृथ्थकरण unre 100 109 

34 Extent of municipal solid waste recovered 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की HE 00:22 32 of 
0, 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


Incidence of water logging/flooding 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2213 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । eee | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
14 Coverage of water supply connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार as 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1291000 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 100 100 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


Quality of sewage treatment ; 
प्रशोधित मल जल की 100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 1 
सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


80.0% | ५४ | 87 
90.0% NA NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


100.0% 100 100 
100 100 
100.0% 100 100 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aos 


90.0% 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब a? a 
Incidence of water logging/flooding 1० ५४5 | = 20% = ॥ 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2214 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhatgaon_S District :Surajpur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | lal लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
| 1 | जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

Wart जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 

135 Iped 

100.0% 

20.0% 
24 hours 1.0 1.0 
80.0% | 5४ | 91 
100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


100 100 


pre 
(3 
o 
= 
Q 
o 


झट 
* 
हम 
* 


NA NA 
NA NA 
NA NA 


2.5 प्रिशोधित मत्र जल की गुण् 
2.6 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Zz 


oO 
i 
हर | 


2 
> 


Household level coverage of solid waste management services 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 334 ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 28128 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered oy 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 0:20 100 190 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 400 100 


oe में 0, 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में बाग वसूल mee 
Efficiency in redressal of customer complaints : 5 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sone i Pe 
Efficiency in collection of SWM charges ४ . 

3.8 ae कचरा प्रबंधन में ama वसुली की क्षमता ee i ie 

| 4 | STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हे 

4.1 [वर्षा sa जल्लोल्सारण तंत्र की लंब् we fe eee | iv 
Incidence of water logging/flooding & 

4.2 जल भराव के क्षेत्र 2020 फल बी फाह जया 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2215 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ania | 2 ele | लक्ष्य 2024-22 
2020-21 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections x 

11 laa प्रदाय कलेक्शन का विस्तार ane a a 

1-2 los व्यक्ति जल की उपलब्धता 1301 069 a fo 


Extent of metering of water connections हि cee iy = ae 
Tat : NA NA 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20208 
Extent of non revenue water (NRW) i 45 
A गैर राजस्व जल की मात्रा 20.048 ६2 
Continuity of water supply 


निरंतरता मर 4.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 


Quality of water supplied 


0, 

1.7 प्रदाय जलन की गुण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 7 

1.8 जल् प्रदाय में ल्ञागत R 100.0% 29 30 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


Hel जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 


प्रशोधित मल जल की eee Ne ai 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


100.0% NA NA 


सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 93... | ०७4 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ५ 

Efficiency in collection of sewage charges 

fata में लागत बसुली की क्षमता aoe 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level इनक of solid waste management services : 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| $ | वर्षा जल की निकासी 


3.6 


3.7 80.0% 


3.8 


4.1 Coverage of storm water drainage network 25 26 
: वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 2 1 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill! under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2216 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal! Corporation 


मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 
जल Wert कनेक्शन का विस्तार है 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 


Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ० 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 5 
Continuity of water supply 
19 |जल प्रदाय की निरंतरता eA eure 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Quality of water supplied Fs 
प्रदाय जल की none 
Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत MEDS ; ie 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


= 


N 


100.0% 100 100 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


N 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


N 
w 


Adequacy of sewage treatment capacity 7 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Os Bis NA 
Quality of sewage treatment 


0, 
Extent of reuse and recycling of sewage A 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200% bak Ne 
Extent of cost recovery in sewage management ४ 
सिवरेज में लागत वसुल 100.0% 24 25 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता . 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


N 
~ 


o 


N NINN 
N | @ | m@ 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
ae of municipal sale aste recovered ४8:0% 466 100 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत कि 


Efficiency in redressal of customer complaints 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


_ 
a 


w 

oO 
* 

= 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 


uit 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्न की निकासी 


Coverage of storm water drainage network रु 
वो जल sae तन की ०७ | 8 |? 
Incidence of water logging/floading ay) — a 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2217 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | ae | me 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Wa प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ले 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ise ped 
Extent of metering of water connections 
जब प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व Set की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 5, 
प्रदाय sre की nie 
Cost recovery in water supply services ५ 
aa Wart में लागत वसूल Hn We 26 ; fe 
1 


Efficiency in collection of water supply - related charges ५, 
जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 20:07 ot a8 
कि WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


1.4 


24 hours 


मल जल प्रबंधन 
~ | 
जाना 
Quality of sewage treatment 100.0% NA =o [५७ 


प्रशोधित मल जल की au 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
ata में लागत i: 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges $ 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0 6 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


हि | 
3 


Efficiency in collection of SWM charges ‘ 58 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 3८82 58 60 
ae | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network "5 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 10: 259 ° 
Incidence of water logging/floading ४ 
जल भराव के क्षेत्र 0020 | ८० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2218 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक | aris | वर्त 202 Abels लक्ष्य 2021-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10002 हक a 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति oer Af उपलब्धता 1921000 ge ee 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


जल प्रदाय की निरंतरता 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
हि प्रदाय जल की गु० 
; जल प्रदाय में लागत वसूली 
1.9 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल Vers में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


33 32 
2.0 2.0 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

2.3 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

25 Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


N) 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% NA NA 
100.0% NA NA 
(7-४ 
100.0% NA NA 
NA NA 
100.0% = ae 10 
80.0% 87 


६22 सिवरेज में लागत बसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


90.0% 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 a 

3.2 100.0% 400 100 
Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee 10° 29 

3.4 Extent of municipal solid waste recovered 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 | scsi की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 
| $ | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2219 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 
J} 
Ca प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 1 cio लक्ष्य 2021-22 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ‘ 
1.1. |जल Wary कनेक्शन का विस्तार mee a | oe | 
Per capita supply of water 3 
1.2 log व्यक्ति जल की उपलब्धता 13910 =a a 
Extent of metering of water connections 6 
1.3. Ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee NA hae 
Extent of non revenue water (NRW) . 
1.4 boaea जब की मात्रा 2220 7 ae ae 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 58 10 था कप 38 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 Be = | 
1.7 लकी गा 02060 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 85 87 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुल्ली की क्षमता ee oF a 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 laa aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:2/6 108 108 
3 Collection efficiency of sewage network |! 
= मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22:26 18 MA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्ता es BS ay 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ba Ms 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 40 41 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 2 ee 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
2.9 |सिवरेज में लागत बसुल्री की क्षमता 99:05 ne NS 
fed SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 19:0४ we ive 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता eee ue 109 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
है शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee es iba 
Extent of municipal solid waste recovered 
a शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 100 का 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 4100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ae ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 100:0% 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता at 
Efficiency in collection of SWM charges patna: 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता mis 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 
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2220 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । 0 | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है 
1.1 जलत्र प्रदाय कनेक्शन का विस्तार aes is ie 
Per capita supply of water हैः 
12 lo व्यक्ति जल की उपलब्धता ip oe a 
Extent of metering of water connections है 10. iit. aa 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ele bs Ye 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
1.4 गैर राजस्व aa की मात्रा ene? ti 
Continuity of water supply 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% |. | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ali 
1.7 ies RES Bcd rupplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges ४; 
1.9 |जल्न प्रदाय में ama cae की क्षमता 44523 ae ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 
100 100 


100.0% 


झट 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


2.5  प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 
"wena मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100,0% 


100.0% 


2 
> 


z 
2 


NA NA 
100.0% 3 5 
80.0% 97 100 


2 
* 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
Ez STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 

100 100 
100.0% 100 100 

: 

; 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2221 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipal Corporation 


| am. | प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ५४ 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


1.4 Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जब की मात्रा 

जिम मिल | tos | soso 
Scab शिकायत 8 कण के 
Lee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets A | 100 | 
ed शौचात्रयों की उपलब्धता joes 

Coverage of Septage/waste water network services 00716 400 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हे 


Collection efficiency of sewage network है 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOO 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of cost recovery in sewage management a 
27 सिवजमबगतक्धा men |_ 90% | ९ |$ ' 
a कक | के "| 
8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता की 
Efficiency in collection of sewage charges . 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ene 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services oo | [00 | 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
atte अपपिष्ट oct की संकलन भमता 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
Extent of municipal solid waste recovered 
गहरी ठोस अपधिष्ट कार का ST 
: : 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


100.0% 


. हु 0, 
41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 12000 ae sid 
Incidence of water logging/flooding है 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% | 6 | 15 


Note : ३.८७ - Not Applicable, N.D - No Data 


2222 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. | 5 ie | लक्ष्य 2021-22 | 
॥ ae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
noe 15 pe तु 12 
Coa 20.0% 
eee 24 hous 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ef we 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 bie Bl 1210 100.0% 100 100 
18 Seve ee supply services 460/0% 
4.9 32300 2 collection o ee - related charges 90.0% | wo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


100.0% 


Coverage of Septage/waste water network services 7 

22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00,078 a0 ba 
Collection efficiency of sewage network ४ 

2.3 सत्र जल नेटवर्क की WUE क्षमता 190:0#% MA Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity é 

2.4 |मत्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ea BA ba 
Quality of sewage treatment थे है 

2.5 प्रशोधित wa जल्ल की aU 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 1:89 Ms 

27 Extent of cost recovery in sewage management | 05 | 1 

‘ सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 83 85 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 lata में ona weet की क्षमता NA Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 400 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3 Extent of segregation of municipal solid waste ; 

7 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 00:98 me 108 

3 Extent of municipal solid waste recovered 6 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 21870 108 tee 
Extent of cost recovery in SWM services of 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ig 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network is 

41 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ac | 20076 a! ae 
Incidence of water logging/flooding ५ 

42 [जल भराव के क्षेत्र oe I Bee | ५. 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2223 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक aris | 202 रा | ar 2021-22 | 2021-22 


| am. | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


NO 
°o 
°o 
N 


1.1. lore Ware कनेक्शन का विस्तार 100.0% 3 
ie प्रति ae जम TT 135 Iped 76 
Scene aie 24 hours 0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


oO 
oO 


Quality of water supplied 400 


99 Nn oO 66 3 N 2 
(0) o a छठ 
N 


Cost recovery in water supply services “ 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 100/08 - 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 80.006 4 a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हर 
2.1 शिवालयों की उपलब्धता 100 % 
Coverage of Septage/waste water network services & 
2.2 laa / मत्र लिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1G ee ace 190 
Collection efficiency of sewage network हे 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.008 bas Me 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:02 a a 
Quality of sewage treatment 2 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage x 
प्रशोधित मल्न ae के पुर्नउपयोग की मात्रा Eee Ns Ne 
Extent of cost recovery in sewage management है 
2.7 सिवरेज में लागत wat 100.0% | 1 
Efficiency in redressal of customer complaints 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges NA NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 7 


Household level coverage of solid waste management services 


= ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार one a as 
2 | कर अपर ae की ne 100.0% 100 
हक of pine aste recovered 80/0% 466 160 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 00:22 100 100 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 89:02 | ४७ | 108 
Efficiency in collection of SWM charges A 2 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 30.0% 1% 1४ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 4 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् (4226 2 
Incidence of water logging/flooding हि Se IY ee 
जल भराव के क्षेत्र One a 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2224 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Bodla 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


प्रस्तावित सूचक 


District :Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 


2020-21 | लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


100.0% 


135 Iped 


54 


100.0% 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


90.0% 


100 100 
100 100 


w bh 
(09 N 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


= 
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Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


2 
> 


Peg 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


100 100 


100 


3. 
५3 
oO 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100 
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4.2 


of MSW is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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2225 


Name of Municipality :-Bodri 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Bilaspur 


| सक्र. | 


Nagar Panchayat 


| _स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक | 2020-21 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 222/0/0 a 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता aoe pte 55 oS 
Extent of metering of water connections कु Res 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 30:05 ne NA 
Extent of non revenue water (NRW) 6 

14 |गैर राजस्व जल की मात्रा 2050 20 = 20 
Continuity of water supply a6 
जल प्रदाय की निरंतरता ea DOU a 
Efficiency in redressal of customer complaints 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय sta की ग० 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services é 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100.0% a 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee | 56० | Be 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20109: 58 we 
Collection efficiency of sewage network . 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TAO NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 7 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100i Ne Ne 
Quality of sewage treatment i 
प्रशोधित मल जल की गुण eee dat! NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ie! 
Extent of cost recovery in sewage management é 
सिवरेज में लागत वसूली EOS : 
Efficiency in redressal of customer complaints x 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ones ee ad 
Efficiency in collection of sewage charges ° 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ane aad me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee me ue 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ome 
Extent of segregation of municipal solid waste > 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20:02 100 ae 
Extent of municipal solid waste recovered ५; 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 89:0% 700 109 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10006 ane ae 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 40222 BP 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 30202 ae 190 
Efficiency in collection of SWM charges 5 4 
ठोस HAT प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20220 bi a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


0.0% 


18 20 
3 (ae eel 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2226 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Champa District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| aa | प्रस्तावित सूचक | aris | | aes लक्ष्य 2021-22 | 
॥ «7१ WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

1.1. जल Ware कनेक्शन का विस्तार Ie 


42 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Quality of water supplied 
Wart जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


135 Ipcd 
100.0% 


20.0% 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 4242 2009 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल  निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क Al Gas क्षमता 


2.7 


2.8 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


100.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


A में 0, 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत tee 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘5 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:06 ia 
Efficiency in collection of SWM charges 4 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता Pee | | ze 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
Incidence of water logging/flooding 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2227 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. । apes लक्ष्य 2021-22 
Le] WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 33 

1.1 | Ser प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee fe se 
Per capita supply of water 7 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 133 00 ae | | 
Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


ae प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 22 21 
गैर राजस्व जल की मात्रा | 


Continuity of water supply 

13 जलन प्रदाय की निरंतरता poly 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 


100.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Hel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
255 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eke 199 100 
Collection efficiency of sewage network ie 
मल जल नेटवर्क की Hae क्षमता 10320 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की HOD. 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


Pe 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार sone 190 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste R 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण mee oe ue 


100.0% 100 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ne 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों FATT की क्षमता | | | ie 
Efficiency in collection of SWM charges 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता हि a8 wd 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


80.0% 100 


100.0% 


100.0% 14 15 


0.0% ला आज ea 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services का 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


2228 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । oe लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 44 45 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता eae af | eo | 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100:0% NA Me 
Extent of non revenue water (NRW) ‘5 3 
1.4 भर राजस्व जल की मात्रा 2270: ss : 
Continuity of water supply 
1.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe ipo IR 
Cost recovery in water supply services " 
1.8 जल vara में लागत ps 100.0% 41 42 
Efficiency in collection of water supply - related charges : 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 2097 | ४ | 32 
Pa WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets j 
2.1 | ettearerat की उपलब्धता wees ae 190 
Coverage of Septage/waste water network services q 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ele 100 100 
Collection efficiency of sewage network é 
23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:9% 
Adequacy of sewage treatment capacity of 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत वसुली 
Efficiency in redressal! of customer complaints 5 | | 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene ne 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata a ara वसुली की क्षमता ae ve Ne 
[eae | SOLID WASTE MANAGEMENT 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


100.0% 


100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 


100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


3.7 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network of 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब nists 45 ae 
Incidence of water logging/flooding ५; 

६8 जल भराव के क्षेत्र ee a ae fe Oo | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Fel जल प्रबंधन 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2229 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक erie | a A लक्ष्य 2021-22 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
ही vested | % | ५ 

7 अमल कप 20.0% : 2 

ae 24 rus 3० 3० 

ee ७०% | »% | » 
ee eee 100.0% 100 100 
ee supply services 100.0% 37 38 

19 ell alee 20020 aes - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fel / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 100 100 
100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUME कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost ava in SWM services 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
400 100 
100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2230 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 
y 
am. | प्रस्तावित सूचक | aris | ule ete | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
ea WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
कक : 
1.1 overage of water supply connections 400.0% 37 38 
i जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ir 

Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Ipcd 103 104 
Extent of metering of water connections न sik 

1.3 er प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 92006 NA Me 
Extent of non revenue water (NRW) 

14 |भैर राजस्व जल्ल की मात्रा e008 a 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 | ao | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


Wart जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


100.0% 


100.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में त्रागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost 5444 in SWM services 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4. वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2231 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | 0 । लक्ष्य 2021-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल्री 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल facta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fat जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गु० 

Extent of reuse and recycling of sewage 
TT की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वस 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की oe 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2232 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Chhuriya 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Rajnandgaon 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 
| 1 | जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 
; प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
13 Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
; गैर राजस्व Set की मात्रा 
15 Continuity of water supply 
‘ जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


कि रच लक्ष्य 2024-22 


135 Iped 114 115 


प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल्री 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
wal प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Hel जल प्रबंधन 


100.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की ITV 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


100.0% NA NA 


100.0% NA NA 


100.0% 100 100 


100 100 


100.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


80.0% | ४ | 


90.0% 25 27 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2233 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | aa eae HET 2021-22 
ne WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Oe ae 2 
1.2 प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता 1351968 ne a2 
Extent of metering of water connections . Mas a> oe, 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee NA Me 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
; गैर राजस्व जल की मात्रा 
जल प्रदाय की निरंतरता eeu ze oe 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 97 | ५४ | 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 4 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services é 
1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 49 50 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 71 72 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


Coverage of toilets 4 
शौचालयों की उपलब्धता ae 
Coverage of Septage/waste water network services कं 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.072 196 te 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पूुर्नठपयोग की मात्रा 
27 _ |Extent of cost recovery in sewage management = a 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता epee Ne ws 


2.9 
ae SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 7 3 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार LOO 1” am 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 1400. |.. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता के 

Extent of segregation of municipal solid waste 400... |... 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 7 

Extent of municipal solid waste recovered 100... |. 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ° 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 0, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 23283 | | 
Efficiency in collection of SWM charges é 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 12060 oe 


STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 33 34 
AST Set जलोत्सारण तंत्र की aE 

Incidence of water logging/flooding 5 

जल भराव के क्षेत्र 0:0०: | _ ०४ | | oe 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2234 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya Municipal Corporation 
<3] -=$$<$— ~—=—=" oer Soe = — — aie eo | स्तरांक | aes स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक ERP 3020-04 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
ze WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हे कक 
५ हि A 
i जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 7 
Per capita supply of water 
us प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 
Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व जल की मात्रा pee 
Continuity of water supply 24 hours 
जल vere की निरंतरता ४01७५: 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ca 
Quality of water supplied is 

प्रदाय जल की गुण TOO 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


1.3 100.0% 


1.4 
1.5 
1.6 
1.7 


78 
मल जल प्रबंधन 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता हक 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन हा 


Household level coverage of solid waste management services 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 02:28 | 00 i 
Efficiency of collection of municipal solid waste . 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता (one 120 sia 


Extent of segregation of municipal solid waste 5 0 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Ns iva we 


1 
2 
1 
1 
1 
1 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 


31 
NA 
81 

0 
93 

00 
25 
51 

00 

00 
NA 
NA 
NA 
NA 

00 
NA 


NIN] N = |= 
७छ | ० | ~ © | & 


Extent of municipal solid waste recovered कं 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HI YSIS B00” 100 108 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हर 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100: 0:26 100 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


— 
o 
Oo 


@W | Ww 
५० | hd 


3.4 
3.5 
3.6 


100.0% 


हा 
N 

* 
o 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pas 


Efficiency in collection of SWM charges कि 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 19 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ee : 
Incidence of water logging/flooding | oo Has afore | 
जल भराव के क्षेत्र oes 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 


MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | | aris | | seat eae लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee 


Per capita supply of water 
[12 res की उपलब्धता 7 | # 
13 Extent of metering of water connections “an 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार NA 
Extent of non revenue water (NRW) 2003 
गैर राजस्व जल की मात्रा fo 


Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Quality of water supplied हर 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 94 95 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 3 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 11856 


Quality of sewage treatment . 
2.5 प्रशोधित Ha जल AI 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में त्रागत aq 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


c ff 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00718 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 


100.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ४ 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान - 100 100 


3 Extent of cost recovery in SWM services és 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Taye 136 कद ae 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 0, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता ane | | 
Efficiency in collection of SWM charges 5 

3.8 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa की क्षमता oe | | S 


| 4 STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 4 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae 0 
Incidence of water logging/flooding 0.0% |_९ | 

जल भराव के क्षेत्र / 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2236 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-DalliRajhara District :Batod Nagar Palika 
| स्तरांक | | ada 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक स्थिति लक्ष्य 2021-22 | 
HE 2020-21 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9 
us जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार dane 18 ie 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 193 Iped | | a7 
3 Extent of metering of water connections ५५ 
1५ जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee NA Ne 
४ Extent of non revenue water (२४४) 
14 |)र राजस्व जब की मात्रा Bone et | ss | 
Continuity of water supply 
1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ais 


Quality of water supplied 9% 
प्रदाय जल्न की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services ‘ 
जल प्रदाय में लागत eee ie 14 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4 ; 
1.8 |जल Vara में लागत वसुली की क्षमता sees as ge 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल fasta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


100.0% 


100.0% 100 100 


Collection efficiency of sewage network 


: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता as NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 180 0% NA ie 
Quality of sewage treatment ५५ 
2.5 प्रशोधित मल जल की 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 


2.0 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 7 

Efficiency in collection of sewage charges * 

सिवरेज में लागत की क्षमता 22108 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन वी सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


100.0% 100 100 


100.0% 


80.0% 


. में 0, 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 190.0% 82 29 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BLO ef 86 
38 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन A लागत Teel की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल्र की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 83 84 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Name of Municipality :-Dantewada 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
| amie मान स्थिति 
स्तराक 2020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


ca प्रस्तावित सूचक 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


0, 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Oe 
Per capita supply of water ठः 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 429060 3 
Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार nes 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा aoe a 
Continuity of water supply 20 
जल vers की निरंतरता 20720 a0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 74 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aca 
Quality of water supplied 

1.7 प्रदाय जल की 100.0% | ce | 
Cost recovery in water supply services é 

18 जल प्रदाय में लागत वसूल dene cs रे 
Efficiency in collection of water supply - related charges i 

1.9 Gaver में लागत वसल्ी की क्षमता 25038 हर | _&४ | 

ez WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हा 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 3 

2.2 मल/ मल fata नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 10200 13९ ae 
Collection efficiency of sewage network 3 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता top ae ia 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
faa में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 


100.0% NA 


Zz 
* 


z 
> 


= 
oO 


80.0% 100 100 


. aif 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार deena 102 109 
Efficiency of collection of municipal solid waste ५ 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता iis ie? 1238 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.4 


Extent of cost recovery in SWM services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 13000: a ey 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
हज STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2238 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Daundi District :Balod Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक । 2020-21 
| * | WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
a जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:02 2 ze 
Per capita supply of water & 
1.2 प्रति व्यक्ति wat की उपलब्धता 135 Iped | oe 100 
Extent of metering of water connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार HODES sek ४) 
Extent of non revenue water (NRW) 45 44 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल vara की निरंतरता 24100 2 ca 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 88 | ४ | 0 
“उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 aa vera में ब्रागत ae 100.0% 70 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
19 जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता Sent oh ee 
rs WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
2.1 की आता 100.0% | 10 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता leno 100 180 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% Ne BP 
2.5 0 22227 1270 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage of 
2.0 प्रशोधित aa जल के की मात्रा 220 038 Ne Ne 
27 apse, in sewage management 100.0% 4 2 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 59:2/8 of | | 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
: ata में लागत वसुली की क्षमता 
ey SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services x 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee me us 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Web 102 ae 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यथकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 100 ape 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services : 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 100.0% | 580 | 


Efficiency in redressal of customer complaints | 8 | 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ग की क्षमता 50 52 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 - 17 18 
42 Incidence of water logging/flooding a hy gO 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Devkar 


District :Bemetara 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | aaa ei | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
Ee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

1.2 re oe rare 135 Iped 103 104 

15 SE Sa 24 hours 4.0 | ao 
ee ee ३०० : : 

7 poeple 53 पक 100.0% 100 100 

18 Se es supply services 400.0% 43 45 

19 ee collection pier - related charges 90.0% | | 


मत्र जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Z 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


100.0% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Het जल्॒ की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


20.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत 


100.0% ee 1 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ee | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


3.6 


3.7 
3.8 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 100 100 

100 100 
80.0% 100 100 
100.0% 100 400 


100.0% | a | 


0.0% 1 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Dhamdha 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Durg 


Nagar Panchayat 


1.4 


1.7 


aw, प्रस्तावित सूचक | erin 
नि WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
1.2 lo व्यक्ति जल की उपलब्धता tas [ped 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


2.2 


2.3 


20.0% 


24 hours 


100.0% 100 100 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत fr की क्षमता 


Aa जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.4 


2.5 


2.8 
2.9 


3.3 


3.4 


3.5 


es 


4.1 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जलन की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पु की मात्रा 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का पु 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


7 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 


3.6 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


90.0% 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 


मान स्थिति 
2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections . 74 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (OUR is 1५8 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 402. 1704 ie i228 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


| am. | 
1.2 
1.3 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20;0% 30 ey 
जल vara की निरंतरता PANOUS 22 22 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2021-22 


100.0% NA NA 


Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों % 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 1205: | _& | 


: 97 
Cost recovery in water supply services 4 
जल प्रदाय में लागत age IO Re = 2 #0 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 

है [se vers में लागत वसूली की क्षमता ie 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
Coverage of Septage/waste water network services 

aa / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ieee ie 82 
Collection efficiency of sewage network 6 

Fa जल नेटवर्क की Aas क्षमता eee NS NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 

Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eae NA NA 
Quality of sewage treatment c 

प्रशोधित मल जल की गृप् Hane ie 19 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA ve 
Extent of cost recovery in sewage management रू 

ara में arta वसुली 100/0% a oe 2 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 

Efficiency in collection of sewage charges 5 

ara में लागत वसुली की क्षमता 23220 /20 NA Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन शा 


eww शिीथीाीीओथओथ८थ2२??ूिषििएएएओ 
tar achat gare 
ane 
वो कचरा प्रबंधन गे लागत सती 
| ४9 | 
दम पल ली 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network A 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 100.0% 11 ts 
Incidence of water logging/flooding Lo 
जल भराव के क्षेत्र eae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 9 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2242 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 
[am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक | वर्त 2 02 om | me 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


ei 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


1.6 


100.0% 
135 950 
100.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 


100.0% 


100.0% 


* 
oOo 
* 
= 


106 


= 
oO 
=~ 


Zz 
> 


wo 
~ 
w 
रे 


z= 
> 


| 6५० | | co | 
| ४5४ | 82 
100 100 
39 41 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


1 100 


Zz 
> 
झट 
> 


Q 
So 


2 
> 
4 
> 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


2 
> 
= 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत Ta 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


wd 
o 
oo 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वस 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 


झट 
> 
Pa 
> 


Zz 
> 
o > 


100 


= 
o 
o 


Extent of municipal solid waste recovered ane 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 4 


5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


xu 


an 
oO 


co 
ti 


Coverage of storm water drainage network 


| 4 | वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


0.0% 


ae a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2243 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


मान स्थिति 


2020-21 


लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
‘ प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
1.4 [Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
15 Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ल्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level Pate of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2244 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am प्रस्तावित सूचक | aris | वर्त 202 Ag | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


100.0% 


135 Ipcd 


rat % 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


20.0% 


24 hours 


Quality of water supplied is 
Cost recovery in water supply services 3 
| 1.9 | 9 


Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20:22 = is 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ‘ 


100.0% 100 100 


Adequacy of sewage treatment capacity NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ' 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% NA NA 


NA NA 


3.1 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


‘* 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 108 190 


3.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ः 

Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


| | 95 
Efficiency in collection of SWM charges ०, - 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता aot =f = 


4.1 


4.2 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत 


100.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 8 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब T0008 ४5४ a 
Incidence of water logging/flooding 0.0% fenton | | . २0 | 
जल भराव के क्षेत्र we 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2245 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | oe लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
i Coverage of water supply connections ५ 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae ae a 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति ae की उपलब्धता 193 1060 
Extent of metering of water connections ५ see il one 
come) प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee ne a 
Extent of non revenue water (NRW) A 46... |. 15 
1.4 और राजस्व जब की मात्रा 651 dg 1s 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal! of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied : 
1.7 प्रदाय aa की गण 100 100 
Cost recovery in water supply services . 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 32 33 
Efficiency in collection of water supply - related charges j 
1.9. |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20505 oe #8 
za WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets के 
21 |शौचालयों की उपलब्धता 100% 108 108 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2. मल्र / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 12052 0 ies 
Collection efficiency of sewage network , 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100,078 Ne 1258 
Adequacy of sewage treatment capacity 7 
24 [मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता AOE Mm ae 
Quality of sewage treatment 2 
2.5 प्रशोधित मल जल की गृण् 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management हि ae 
2.7 [सिवरेज में लागत वसूल ee po | 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 25% 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
2.9 सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 20:02 a NA 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ ४ 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार as Ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Ane 109 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 100 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee 120 190 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste FF 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 12008 100 100 
Extent of cost recovery in SWM services न 
30 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ape ye a 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 30.0% #00 109 
Efficiency in collection of SWM charges “ 


3.8 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


oa STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


90.0% 11 


100.0% 3 4 


0.0% 5 | a | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dornapal 


District :Sukma 


Nagar Panchayat 


Extent of metering of water connections 


| am. | प्रस्तावित सूचक erie | | or his लक्ष्य 2021-22 
ee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0%, 1 ee 
1.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 31 32 


1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार daa 
i. eee 24 0.08 
ie हि तर 800% a 8 
1.8 pli supply services 100.0% 
19 20272 Cabal, - related charges 90.0% | | 
es WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Tet WATT 
qi Ree ona 10.0% NA NA 
ae ee ae 2.0% NA NA 
27 aan हा ये recovery in sewage management 400.0% 3 4 
ae ee 80.0% to 
29 Steen we ec Gian sewage charges ri NA 
Laci SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
a ea lly ee //< management services 400.0% 400 100 
3.4 ear al la cals waste recovered 1400 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 400 100 


3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2247 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Balod 


Name of Municipality :-Doundi 


Nagar Panchayat 


| aris | स्थिति 
| am | 
a प्रस्तावित सूचक स्तरांक 5050 21 
किक WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
as जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10007 a 
Per capita supply of water 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता 39 (00 | _& | 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल Wald कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
14 भैर राजस्व जल की मात्रा ue a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता pulpal ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% ft 1 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्िराकरण की क्षमता ae 
Quality of water supplied 9% 
प्रदाय जल की 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 
aa प्रदाय में लागत वसुली 00:27 20 
Efficiency in collection of water supply - related charges 30:0% 


Wa प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| eT 2021-22 | 2021-22 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
शौचालयों की उपलब्धता ee? 100 190 
Coverage of Septage/waste water network services ५ 
2.2  मत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1 oe 100 
Collection efficiency of sewage network iB 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TORO Ne Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
| 2.4 |मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20:07 ॥ La 
Quality of sewage treatment ५ 
2.5 प्रशोधित मल जल की गुण् 00% 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
*_ [प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा passe 
Extent of cost recovery in sewage management of 
2.7 |Rrata में लागत वसूली ee 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
Rata में लागत की क्षमता : 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HONE कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 


400.0% 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eye 
90.0% | es 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


0.0% 


33 34 

93 

71 |) 
67 8 | 
| lo ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2248 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Durg District :Durg Municipal Corporation 
| ऋक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


$ eel 
शक WATER SUPPLY SERVICES 
जत्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 52 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00220 ef 02 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

Continuity of water suppl 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता जे 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल 


Cost recovery in water supply services हर 

aa प्रदाय में लागत वसुली 0 ee ae : 48 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 95 

J aa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pics 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल्र जल प्रबंधन 
oe eae 


Quality of sewage treatment 100.0% NA 


प्रशोधित Aa जल की 
20.0% NA 
| ० | 


Extent of reuse and recycling of sewage 
Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
सिवरेज में लागत वसुली 658 


| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | आन स्थिति 


1.2 103 104 


= 
mp 


1.7 
1.8 


> 


= 
o 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 


2 2 = 
he 


2.5 


= 
> 


प्रशोधित मल जल के पयोग की मात्रा 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pu 
Efficiency in collection of sewage charges a 
सिवरेज में लागत की क्षमता aan ne NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 2 
Household level coverage of solid waste management services 5 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eae 190 ice 
Efficiency of collection of municipal solid waste हा 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 100 ae 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 3 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 00:07 100 toe 
Extent of municipal solid waste recovered 4 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 2 
oP शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (00:07 100 190 
Extent of cost recovery in SWM services é 
36 _ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ga mene ue 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 100 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2) 
Efficiency in collection of SWM charges ‘ z 
ae ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Hone a 


STORM WATER DRAINAGE 
aut sar की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जत्र जलोल्सारण तंत्र की ल॑ 100 0% 2 7 
Incidence of water logging/flooding ५ 

4.2 [जल भराव के क्षेत्र १० डे 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2249 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 
| aa. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. 202 के । लक्ष्य 2021-22 
किये WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार nee oa = 
Per capita supply of water 87 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12 2000! Eh 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार WO." 
Extent of non revenue water (NRW) si 
1.4 |भैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% = re 
oo a 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wee 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 18 20 
Efficiency in collection of water supply - related charges > 
1.9 Gaver में लागत बसली की क्षमता 20:02 BP a 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2.1 |शौचात्रयों की उपलब्धता vee at ine 
Coverage of Septage/waste water network services ५ 
2.2 मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Ane 100 100 
Collection efficiency of sewage network 9% 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता ai be ne 
Adequacy of sewage treatment capacity हे 
2.4 मल जल के प्रशोधन क्षमता की vate MOG अ NA NA 
nite जल की 100.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 9 
26 प्रशोधित भ्न जल के प्‌ की मात्रा 22०02 NA ee 
27 See in sewage management aay 
Efficiency in redressal of customer complaints . 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eon 155 108 
Efficiency in coilection of sewage charges ५ 
2.9 सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता race MM NM 
| SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ x 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 108 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste of 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 100 pe 1 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


3.3 100.0% 
3 Extent of municipal solid waste recovered é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 20:0/0 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services हैं 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
3.7 |अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 30:4९ a 
3.3 _ [Efficiency in collection of SWM charges Shae: 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
100.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र py | oo | as 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2250 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | es लक्ष्य 2021-22 
ez WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee 12 aS 
Per capita supply of water 38 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee led ae of 
3 Extent of metering of water connections 4 
1. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00.98 Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 7 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा 22220 re aS 
Continuity of water supply 
1.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 1.5 1.5 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता use 
Quality of water supplied 6 
प्रदाय sat की गुण 10807 
18 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुल्री 
Efficiency in collection of water supply - related charges 40700 
: aa प्रदाय में लागत Teh की क्षमता aks 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 400.0% 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोध्चित Het जत्र के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


2.4 


2.5 


2.8 


2.9 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services | 


100.0% 


100.0% 
NA NA 
2 3 
80.0% 85 | | 


NA NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3.3 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


a6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee की क्षमता 
| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Nagar Panchayat 


| वर्तमान स्थिति wey 2024-22 


2020-21 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon 
| am. | प्रस्तावित सूचक | | aris | 
fae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4.1 Coverage of water supply connections 400.0% 
| |e ger कनेक्शन का विस्तार Ae 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति aa की उपलब्धता 30090 
13 Extent of metering of water connections 400.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 |गेर राजस्व जल की मात्रा a0? 
Continuity of water supply 
16 जल प्रदाय की निरंतरता aed 
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16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता के 
Quality of water supplied 6 
1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 
Cost recovery in water supply services é 
जल प्रदाय में लागत वसुली 01020 00 
Efficiency in collection of water supply - related charges 50:00) 
: जल प्रदाय में लागत aah की क्षमता ae 
la WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 400.0% 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


= 
Oo 
i=) 


100 


= 
Qo 
i=) 


> 


0, 

2.2 laa मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 07228 
Collection efficiency of sewage network हा 

2.3 |मल्न जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:07 
Adequacy of sewage treatment capacity ; 

24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता HOO Oe 

25 Quality of sewage treatment 400.0% 


प्रशोधित मल जल की I 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत aget 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.7 
शिकायतों 0, 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता Pace 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
aes 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


> 


> 
> 


> 


zio}],/2z2/2z2/2/2 
° > > > 
00 


Household level coverage of solid waste management services 5 


> aif 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10278 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


0, 
a3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


. में 0, 
36 ae कचरा प्रबंधन में लागत sae कक 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoa 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 42% 
fe STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ४ 
4.1 वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की a peas 
Incidence of water logging/flooding 9, 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ead 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gariyaband District :Gariyaband Nagar Palika 
ee 
| am प्रस्तावित सूचक स्तरांक वर्त 202 el लक्ष्य 2021-22 
ea WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 9% 

17 प्रदाय जल की गण 100.0% ॥ “अर | 100 
Cost recovery in water supply services 6 3 

1.8 जल प्रदाय में लागत wah 100.0% 7 39 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत fy की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services é 
2-2. मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% ve 10 
Collection efficiency of sewage network ० 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Anna Ms ba 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% NA Ne 


Quality of sewage treatment “ NA 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


0, 

प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत a 100.0% 2 3 
Efficiency in redressal of customer complaints हा 

2.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aan? Aer 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

29 [सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता mee NS be 

| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services — 


= ओं 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार wee, 08 ha 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee toe Uae 
Extent of segregation of municipal solid waste > 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 190:0% jhe 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost ae in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के ज्िराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | wo 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding Pg कक आने 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | ace eae | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार HORS 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 9 

जल प्रदाय में लागत eee 

Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
7 0 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


135 lpcd 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 


20.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level Cal of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 


4.2 


of MSW is 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0, 
जल भराव के क्षेत्र oe 


based on extent of MSW recovered in a city; 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2254 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :--Geedam District :DakshinBastarDantewada Nagar 
Panchavat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक | sete id लक्ष्य 2021-22 | 
a WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 40 41 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water i 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 23 /00 oi De 
Extent of metering of water connections हि 7 a ae 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ines 28: a 
Extent of non revenue water (NRW) हि कु 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा unk ae 2 
Continuity of water supply ag 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिगाकरण की क्षमता 202 
Quality of water supplied 400.0% 100 100 


प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
हि Para में लागत वसुली की क्षमता 
Ea SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


100.0% 
90.0% 


09 
a 


w 
a 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% NA NA 
100.0% NA NA 


Zz 
> 
Zz 
> 


‘ 
2 o 


80.0% 


> 


90.0% 


2 
> 


100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| $ | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


0.0% 


wo 
o 


WT 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2255 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2 लक्ष्य 2024-22 
फाड़ WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 2 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100: 6 = = 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 ॥000 ४४: BS 
Extent of metering of water connections 5 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार peek NR Me 
Extent of non revenue water (NRW) a 

1.4 गैर राजस्व aa की मात्रा 1225 23 हे a 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints Fs 

1.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1380:72 of ee 
Quality of water supplied 

1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% | ४ | za 
Cost recovery in water supply services 3 

1.8 जल प्रदाय में त्रागत वस॒ली 100.0% 16 17 

19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 52 53 


जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Fa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


fara में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level pple of solid waste management services a 
ठोस कचरा Vater की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HORE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


100.0% 


100.0% 


100 100 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1 2 
75 76 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100 100 
100 100 
100 100 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


जल भराव के क्षेत्र 


2256 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | peti | लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections . en - - 5 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe ie is 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता 1022 208 का 
Extent of metering of water connections , Sie I es 
1.3 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ae MA 
Extent of non revenue water (NRW) 9 287... 5... - 8 
1.4 गैर राजस्व जब की मात्रा 20.0% as 22 
1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 86:0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mae 
17 lees ead Supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services हर 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 40 
जल्न प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets i 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 400 
2.2 मत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 108.0% 100 ine 
Collection efficiency of sewage network é 
23) laa जत नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1G ON ne Nt 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 
24 laa जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता oe be Me 
Quality of sewage treatment é 
2.5 प्रशोधित aa जत्न की गुण IOSD bas els 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 41 42 
सिवरेज में लागत वसुलल 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता (30221 के |. $ | 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata में लागत बसुली की क्षमता 2248 aa be! 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ x 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10079: 108 ne 
Efficiency of collection of municipal solid waste of 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 12002 274: dpe 129 
Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee a i 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services is 
3-0 sa कचरा प्रबंधन में लागत वसूल es 
Efficiency in redressal of customer complaints हर | 10०0 | 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:00 Ing Ie 
Efficiency in collection of SWM charges नि डे श्र 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20: 020 रे ie 
| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network za 40 
j वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
4.2 Incidence of water logging/flooding 2 1 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 


2 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


2 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HT ASIA 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
ra वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


8 
9 
3.1 
3.2 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 
3.5 
3.6 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2257 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | 00 0 | लक्ष्य 2021-22 
heart WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि 48 

1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार pene e AR 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12200 10s 103 

3 |Extent of metering of water connections ; a call, ta A 

As जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 192: Me ms 
Extent of non revenue water (NRW) 7 28 

1.4 गैर राजस्व जब की मात्रा 2a #6 22 
Continuity of water supply 4.0 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 | ao 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pele ie 100 

1.7 हिल हल supplied 100.0% 100 400 
Cost recovery in water supply services हर 

1.8 जल प्रदाय में लागत aa 100.0% 34 42 
Efficiency in collection of water supply - related charges हि Fe 

1.9 जल प्रदाय में लागत बसुली की क्षमता 0:08 ee ue 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of Septage/waste water network services é 

2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ino 199 100 
Collection efficiency of sewage network न 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

24 laa aad प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eae NA 
Quality of sewage treatment é 

2.5 प्रशोधित मत्र जल की गुण eRe के 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
| 100 100 
100 100 
100.0% 88 88 
80.0% 100 100 
90.0% | wo | | ४० |] 
7 7 
0.0% ae hal 


2258 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gurur District :Balod Nagar Panchayat 
|_स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक SRIF 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
La WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की ayo 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में जागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Hel / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 
Efficiency in collection of sewage charges 
‘ सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता | 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ae ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


135 [८0 


100.0% 
1.4 20.0% 


1.5 24 hours 


Household level pba of solid waste management services * 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WT 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2259 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 
| स्तरांक | मान स्थिति 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee ee = 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12:1200 He 

Extent of metering of water connections हि yy Ge 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 12022 Ne Ne 

Extent of non revenue water (NRW) é 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा 12522 | wo | 2 
aa प्रदाय की निरंतरता 90002: 

Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:28 ae 100 

Cost recovery in water supply services रु 

Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 

'जल प्रदाय में लागत की क्षमता i 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets é 
टोचालयो की उपलब्धता 10.0% ०0 | 100 
22... [Coverage of Septage/waste water network services ards 

09 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 19 
Collection efficiency of sewage network 100.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ० 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 100:2 88 is 
Quality of sewage treatment ‘ 
प्रशोधित मल जल की गुण 100: Ly Le 
Extent of reuse and recycling of sewage six 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा ae 139 NA 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
eres eee 100.0% 1 2 
2.8. Efficiency in redressal of customer complaints eee a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कम 
Efficiency in collection of sewage charges * 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ald NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन ss 


= 
ho 


Household level coverage of solid waste management services ‘ 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee id ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 12048 400 100 
Extent of segregation of municipal solid waste 2 
शहरी ठोस अपषिष्ट HA का पृथ्थकरण 20:08 108 i 
3 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ‘ 


Extent of cost recovery in SWM services 100 08 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ० 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता & 


3 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता हर 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network vy, 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ oe रे a 
Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र wee i 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2260 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jaijepur District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | ह ali | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 7 
1.1 जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ae a8 
Per capita supply of water 
1.2 प्रिति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 1391868 et a 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 
' जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार id 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 24110 ता डे 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 55 
| 16 | “0. |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0910 28 35 95 


Quality of water supplied ४ 
प्रदाय जल की गण हि 100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services é 
1.8 जल vars में त्रागत वसली 100.0% 48 49 


1.9 Efficiency ae collection of water supply - related charges 90.0% ह 40 
हु जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता es 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 


ओऑं 0, 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment 6 
2.5 प्रशोधित मल्न जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ४ 
2.6 _ प्रशोधित aa जल के पुर्नउपयोग की मात्रा aor ai we 
Extent of cost recovery in sewage management é 
2.7 fata में लागत वस॒ली 100.0% किला 10 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 85 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 2282 Ne NS 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
1 100.0% 100 100 
2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Mee thee ue 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ies tee ING 


Extent of cost recovery in SWM services 

Efficiency in redressal of customer complaints : 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teel की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network . 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ie 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2261 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 
| | सक्र. | प्रस्तावित सूचक erie soled | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
leah WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल Vera कनेक्शन का विस्तार IOS se 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता का a wie 
1.3. [Extent of metering of water connections 4006 aie 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 8 


Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


80.0% 


Quality of water supplied 


प्रदाय जल की 7 
1.8 Cost recovery in water supply services 
; जल vara में लागत 
1.9 Efficiency i collection of water supply - related charges 
हि जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


0, 
2.2 laa मल निर्मम नेटवर्क सेबाओं की व्यापकता 100% 190 190 
Collection efficiency of sewage network हि 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता etal Ne 1५) 
25 Quality of sewage treatment 100.0% NA NA 


प्रशोधित मल जल की गुण 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


14 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत qn” 28 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है; 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 

100.0% 

100.0% 100 100 
100 
100 


100.0% 


90.0% 


Incidence of water logging/flooding 


0.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


जल भराव के क्षैत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2262 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JanjgirNaila District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| स्तरांक | स्थिति 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-21 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
faa WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
11 Coverage of water supply connections ary 38 
j जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार धर 
Per capita supply of water 
12 (vee ow की उपलब्धता ss 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


100.0% 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | 6० | 0 | so 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 190 te 
Quality of water supplied 5 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services 6 
ne जल प्रदाय में लागत वसुली LOO 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
|; जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता ४ 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9% 
2.1 |शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of Septage/waste water network services é 
22  |मलत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ipa Ode 2 00 
3 Collection efficiency of sewage network धर 
2. मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOO bef 1५) 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
24 मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 10:08 ua Me 
Quality of sewage treatment A 
2.5 genta मल जल की गृण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage है 
2.0 [प्रशोधित मल जञ्न के की मात्रा eee 13 NA 
Extent of cost recovery in sewage management * 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% La 2 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.09% 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pas 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


4.1 


4.2 


. ait 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता me 
Extent of segregation of municipal solid waste ४ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.00 100 te 
Extent of municipal solid waste recovered | 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का nee 108 109 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 12078 ae 100 
Extent of cost recovery in SWM services * 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत loge #8 ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 07046 2° श्र 
Efficiency in collection of SWM charges a “ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता as at a9 
STORM WATER DRAINAGE 
aatl stat fr ferret 
Coverage of storm water drainage network ‘ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 11007 % | | = 
Incidence of water logging/flooding 5 
जल भराव के क्षेत्र ee e : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered ina city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2263 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur Nagar Panchayat 
am | 
am. | प्रस्तावित सूचक erie | | oe | लक्ष्य 2021-22 | 
किक WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

1.1. जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 40008 हट 
Per capita supply of water 

12 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 ne 
Extent of metering of water connections a 

1.3 जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00702 130 a 
Extent of non revenue water (NRW) 9 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 1202 /0 है) 
Continuity of water supply 

1S जल प्रदाय की निरंतरता sae | ao | 
Efficiency in redressal of customer complaints % 

1.0. |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 

17 cia ullope supplied 400.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 

mec प्रदाय में लागत वस॒ली ads 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

12 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 0:02 86 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुए 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.8 


3.1 Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


3.2 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges - 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae & 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 
| 4.1 | वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की cs 12050, हट ie Gl 
Incidence of water logging/flooding é 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 0.0% | oo | le esl 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2264 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District :JashpurNagar Nagar Palika 
; वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-21 | ea 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार iat 22 a 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12310 Be | 89 | 
Extent of metering of water connections 5 
जन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eels Dadi a) 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 500 22% 32 aa 


Continuity of water supply 
जल vars की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 3 
प्रदाय जल की NOD Se |_& | 
Cost recovery in water supply services é 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment 
2.5 [प्रशोधित मत्र जल की 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


2.8 


2.9 


100.0% 


100.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 


a2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


100 100 
100 100 
29 31 

100 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 | छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2265 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक । स्तरांक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4.1 Coverage of water supply connections 55 56 
3 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1.29:0000 | ND | _४ | 
Extent of metering of water connections 5 
1.3. |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe Ms NA 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
1.4 गैर राजस्व जत् की मात्रा zn? | no | ४७ | 
Continuity of water supply 2406 ऐड 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 1.0 1.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
1-6 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:07 100 100 
Quality of water supplied 5 
1.7 प्रदाय sta की 30 100.0% | ao 81 
Cost recovery in water supply services 
1.8 wa vera में लागत वसली 100.0% 3 4 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ i 
1.9 जल Vers में लागत वसुली की क्षमता 90:06 के NA 
[raat | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ha जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 4 
2.2 |मल्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% ee #08 
Collection efficiency of sewage network 5 
2.3 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOC bias 
24 Adequacy of sewage treatment capacity NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पु 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसुली 


= = = = 
+} >| P| >> 


Efficiency in redressal of customer complaints 2 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cake AY ie 
Efficiency in collection of sewage charges é 

2.9 [Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 29:96 Ne ae 

| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 5 

3.1 ae कचरा प्रबंधल की सेवाओं का विस्तार 20008 108 ue 
Efficiency of collection of municipal solid waste : 

री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता OR Lage ine 

Extent of segregation of municipal solid waste é 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.2% 0 TBO 
Extent of municipal solid waste recovered | 100 00 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa ood: 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pis 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Bee 
STORM WATER DRAINAGE 
ma वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब aie 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र ae 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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2266 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kanker District :UttarBastarKanker Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie । aes लक्ष्य 2021-22 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 |०९०५ a a8 

13 Extent of metering of water connections 100.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) है 
1.4 भैर राजस्व जल की मात्रा 27280 न a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता mous 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


80.0% 


0, 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services é 
1.8 |जल प्रदाय में लागत 100.0% ae a4 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
* जल प्रदाय में ल्ञागत वसुली की क्षमता ye 


| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क FI WIE क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 5 
2.5 प्रिशोधित मल जल की गुण 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 


2.6. |प्रशोधित मत्न जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 


Efficiency in collection of sewage charges é 
2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता nee NA ia 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level Papal of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100,0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता का 


= [= 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण # 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HY 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services ae. ha 5) 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ५४ 
Efficiency in redressal of customer complaints oy 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe 
Efficiency in collection of SWM charges of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता न Sy 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Incidence of water logging/flooding 66% | oo fo Oe 
जल भराव के क्षेत्र maa 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2267 


Name of Municipality :-Kasdol 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :BalodaBazar 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक ari | pial Hel लक्ष्य 2021-22 
|! | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 02022 & 39 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 


135 1000 


100.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer compiaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Ware जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जज प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 100 100 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Het जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% NA NA 
100.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार ee coe 180 
33 शहरी छल setter ae ve 10 
3.4 ee eee waste recovered 80.0% 100 | _1|० | 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


4.1 


4.2 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की aa 109:27% oF | wo 
Incidence of water logging/flooding 9५ 

जल भराव के क्षेत्र One : = 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2268 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Katghora District :Korba Nagar Palika 
am, प्रस्तावित सूचक | aie | वर्तमान स्थिति | कक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
2020-21 
a WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ‘ 
1.1 जन्न प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Longe oF al 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tooled a me 
Extent of metering of water connections 6 
1.3. जल प्रदाय Herrera के मीटरीकरण की विस्तार 20९४४ 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 ेर राजस्व aa की मात्रा 20.0% ae a 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints anne) 8 ie 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
1.7 प्रदाय जल की ग॒ण् 100.0% 
Cost recovery in water supply services . 187, - cr 
०५ जल प्रदाय में लागत वसूली eee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
19 |जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता ६४५45 छा 47 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oa 
Collection efficiency of sewage network 5 
2.3 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20:28 
Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यस्तता i 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पु की मात्रा 


20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 100 100 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.3 


3.4 


100.0% 100 100 


100 100 


100.0% 100 100 


100.0% 


80.0% 100 100 


= 
on 


90.0% 74 


~I 
o 
xu 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 


47 48 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2269 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
| aa. | प्रस्तावित सूचक | aris | | कम लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


135 Iped 
100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


Continuity of water supply 
1.5 जब प्रदाय की निरंतरता ey 1048 
1.6 हपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied ४ 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services ४ 
1.6. जल प्रदाय में लागत ey 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
‘ जल प्रदाय में लागत THe की क्षमता 05 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

2.5 [प्रशोधित मल जल की 22228 


Extent of reuse and recycling of sewage Bo aie + 


100.0% 100 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


प्रशोधित Ae जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
ara में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता 8 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


80.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 100 6% बज ee 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण -0% 


Extent of municipal solid waste recovered i 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 07000 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ° 


come लि. 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत : 
Efficiency in redressal of customer complaints ०, 
Efficiency in collection of SWM charges 40 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता _ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


2270 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Keskal District :Kondagaon Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक aris | | 20 के लक्ष्य 2021-22 
aed WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


2.2 
2.3 


जिन 


3.1 


Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की 100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply ee 
जल vera की निरंतरता ea 1908 
Efficiency in redressal of customer complaints a | 8 | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:24 
Quality of water supplied 5 

प्रदाय जल की SOR. 
Cost recovery in water supply services 400.0% 
जल प्रदाय में लागत 13208 
Efficiency ae collection of water supply - related charges 90.0% 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता pais 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता ee 
Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 

Ha / Ha निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हक 

Collection efficiency of sewage network 100.0% 
मल जल नेटवर्क की Ae क्षमता >> 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपय मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत वस |; 


Household level psd of solid waste management services हे 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


3.2 


3.5 


3.6 


3.7 


Note :ULB 
of MSW is 


: 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 

सिवरेज में त्रागत की क्षमता = 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Efficiency of collection of municipal solid waste rl (ee 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste हि 

री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% ae 100 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञालिक निपटान : 

Extent of cost recovery in SWM services 3 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 20:22 हि 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges ease = y 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता भर 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
based on extent of MSW recovered in a city; 


100.0% 


0.0% 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2271 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khairagarh 


| am 


1.5 


1.6 


District :Rajnandgaon 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


aris | 


100.0% 


Nagar Palika 


मान स्थिति 
2020-21 


लक्ष्य 2021-22 


135 |9८6 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 


: aa प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

aa wera में लागत वस॒ली 


जब प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


Hea जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मत्र निर्गम Acad सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


100.0% 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100 


NA 


= 
O° 
oO 


by 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधत में लागत की क्षमता 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


= 
(eo) 
o 


= 
o 
i=) 


= 
Qo 
oO 


= 
io) 
oOo 


100 


100 


81 


93 


1 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की te 


of MSW is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2272 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khamharia 


District :Bemetara 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


| स्तरांक | 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


| लक्ष्य 2021-22 


100.0% 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


135 ped 
100.0% 


20.0% 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल vert में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क Hl ATE क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


90.0% 


w 
nN 
Ww 
HHH 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 


= 
fo) 
oO 


100.0% 


Zz 
> 


100.0% 


Zz 
> 


100.0% 


2 
* 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का tare निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


~ 
00 


~ 
an 
nN 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2273 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक TRIG 2020-21 | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


Fal 
3 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की apo 
1.8 Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
| 19 | 9 Efficiency Pil collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 

: शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.09 
प्रशोधित Ae जत के पुर्नठपयोग की मात्रा pe 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत aa 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत के 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


= 


100.0% 29 30 


135 locd 58 59 


100.0% NA NA 


20.0% 55 54 


24 hours 3.3 3.3 


100.0% 100 100 


100.0% 21 23 


90.0% 45 47 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 8 109 
3 Extent of segregation of municipal solid waste है 
= शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ne be is 
Extent of municipal solid waste recovered हूँ 
ss शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ica 2९ 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 3 
ae ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली castes | | a 


3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 83 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 _ [Efficiency in collection of SWM charges 500% 
£ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता i 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2274 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2020:21 लक्ष्य 2021-22 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharora District :Raipur 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ls 
Per capita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता jeeps 
13 Extent of metering of water connections 400.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 


14 Extent of non revenue water (४२४४) 
; गैर राजस्व जल की मात्रा 


: 
sae a 
5 


1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 50100 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 5 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:07 by 2 
Quality of water supplied हि 
1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% 79 
Cost recovery in water supply services | 
1.8. ga प्रदाय में लागत Poe ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges sa ge 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 
ig 21 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 |मल। मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:97 108 0५ 
Collection efficiency of sewage network - 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 0:07 NY NA 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment ‘ 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 40 41 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pels ae Be 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


2A ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 12221 10९ 1009 
3.4 पास eee Masel eroyered 80.0% 100 100 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


| ६ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
; जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2275 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 
| am प्रस्तावित सूचक erie | । ee लक्ष्य 2021-22 | 
1 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 19:26 2 af 
Per capita supply of water 

1.2. प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1291ए९8 | cs | ४ | 
Extent of metering of water connections 3 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार es is Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 3 

14 भर राजस्व जल की मात्रा ils 7 at 
Continuity of water supply 

1.5 wa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene? 61 ae 

17 ee Pel supplied 100.0% 88 | ४0 | 
Cost recovery in water supply services 

1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% Fe al 10 
Efficiency in collection of water supply - related charges गे 

1.9 जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता sere ee ee 

| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 

=) शौचातयों की उपलब्धता ae 108 100 
Coverage of Septage/waste water network services ५ 

22 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:028 109 100 
Collection efficiency of sewage network 9 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:2% eas NS 
Quality of sewage treatment . 

2.5 प्रशोधित मल जल्ल की 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

2.60 प्रशोधित मल जब के पूर्नठपयोग की मात्रा 20022 MA Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत se 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 


32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


100.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


oS शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
[ae STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ais 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
80.0% 100 100 
100.0% 100 100 


100.0% 71 72 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


0.0% | ० [| = oe | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2276 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Khongapani District :Koriya Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | amie वर्त 302 ie लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
ae आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 pave कनेक्शन का विस्तार 1 00:00 foo 1 
Per capita supply of water 4 
1-2 lof व्यक्ति जज की उपलब्धता 188 Iped a : 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

Ware जल की 

Cost recovery in water supply services 


a 9 
Efficiency in collection of water supply - related charges है 
18 laa प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 90.0% NA NA 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शोौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 7 

अल / मत rtm er सेवाओं की व्यापकता woo | 100 
Collection efficiency of sewage network ‘ 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100-0%8 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Aa जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


शिकायतों % 
28 [उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता gone a0 ie 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 lata में लागत cast की क्षमता 200% Nes NA 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 0 a 
Efficiency of collection of municipal solid waste ; 
3.2 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ene 199 99 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

Ea वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network " 

4.1 वर्षा जल जल्ोत्सारण तंत्र की लंब 00:27 ae sia 
Incidence of water logging/flooding ‘ 

4.2 जल भराव के क्षेत्र ae | _० | ae 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 

of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


90.0% 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2277 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
| aa | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | 202 पा । लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व Se की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 


1.8 जल प्रदाय में लागत 


135 Ipcd 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल तिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठुपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


90.0% 


100.0% 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 00102 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste oy 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Tne 


Extent of cost recovery in SWM services % 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THA ee nee ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 50.0% | oe | we 
Efficiency in collection of SWM charges ¥ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:26 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 100.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब en 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र 22५ 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


100.0% 


2278 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirodimalnagar District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 202 oe लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


1.6 


1 


1 
| 1.9 | 


1.4 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 


7 

8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 

9 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


135 1000 
100.0% 
20.0% 

24 hours 
80.0% 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की HIS क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


13 


43 
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सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level lal of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


4.1 


100.0% 100 100 
NA 
100.0% NA 


100.0% 


= 
> 


NA 


Zz = = 2 
fh 


100 100 


= 
* 
Zz 
: 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal 5010 waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2279 


Name of Municipality :-Kondagaon 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Kondagaon 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


2.5 


| स्तरांक.._ 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की Hae क्षमता 


100.0% 


135 1000 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


Quality of sewage treatment 7 
प्रशोधित मल जल की गुण् 100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services : 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल़ की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


on 
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100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2280 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Konta District :Sukma Nagar Panchayat 
| am. | स.क्र. प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | । eee | लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व जल की मात्रा ae 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता vie 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की Ie 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

2 Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत age 


a 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges oy 
2.9 | Rata में लागत वसूली की क्षमता 2070: 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
135 Iped 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 100.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद oe 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


100.0% 


100.0% 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Koora District :Raipur Nagar Panchayat 
| स्ताांक | वर्तमान स्थिति 
| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक । 2020-24 | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
pale F जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 3 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
Extent of metering of water connections NA 
के जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 
14  |र राजस्व जब की मात्रा 12052 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


100.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ie Hat जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9% 
शँचालयों E | t00 | 100 
21 | की उपलब्धता cad ae 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 aay मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee 129 ue 
23 Collection efficiency of sewage network NA 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


NA 
; NA 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
; सिवरेज में लागत * 
Efficiency in redressal of customer complaints ? 82... ae 
2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता epee ve ee 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services . 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 190 | ७ | oe 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


! 100.0% 
ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता e 


Extent of segregation of municipal solid waste हु | आर 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ieee ae 109 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


35... [Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% er ee 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली हि 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges हा a5 2 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसुल्री की क्षमता 22222 8 22 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


80.0% 


4.1 Coverage of storm water drainage network 100.0% 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब naa? 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2282 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 


| erie | hed a स्थिति 
am | अस्तावित सूचक ein ne 20222 | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections कफ | ४८ | ee | 
7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 112 113 
Extent of metering of water connections 2 in ny 
1.3 |S Vers कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae) 
14 |)र राजस्व जत्र की मात्रा mee oF ge 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ws 
Cost recovery in water supply services . 
1.8. जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 39 ' 40 


Efficiency in collection of water supply - related charges 54 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


= शौचालयों की उपलब्धता " 
2 7 5 हि निया क 10 to 
ae कर 
मजे के पशोगन ean eleetae NA 
न कल गत NA 
27 ea हे 720 recovery in sewage management : 
29 [Efficiency in redressal of customer complaints कर 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
: Se ine न oe sewage charges ce 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन हु 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार bes 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:82 ue 
Extent of segregation of municipal solid waste e 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण neal 100 
Extent of municipal solid waste recovered i 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय sual me 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ieee 
Extent of cost recovery in SWM services . 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:0/8 ze) 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mi 
Efficiency in collection of SWM charges bs 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता poe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 19 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae ies 


Incidence of water logging/flooding | ० | 
जल भराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2283 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kota 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
cz जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 


जल्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


District :Bilaspur 


Nagar Panchayat 


aris | वर्तमान स्थिति 
स्तरांक | 2020-24 | mea 2021-22 | 2021-22 
135 Iped 82 | | 
100.0% NA NA 
33 32 


Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 | 40 | 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता at 
Quality of water supplied हे 
1.7. प्रदाय जल की गण | 100.0% | ४ | 92 
Cost recovery in water supply services ‘ 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 25 26 
Efficiency in collection of water supply - related charges है) 
1.9 जल प्रदाय में लागत Teoh की क्षमता ४४08 2 के 
ES WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ‘5 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services é 
2.2 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20:27 ie 1 
3 Collection efficiency of sewage network of 
7 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00222 का NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 ।मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता मर Me 
Quality of sewage treatment 
26 [pe मल जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
[pete मत्र जत के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 4 2 
सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार ae ee 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 100 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste हे 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण LOGOS 100 300 
Extent of municipal solid waste recovered é 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 7 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ne = a 
Extent of cost recovery in SWM services 7 

3 Efficiency in redressal of customer complaints i 

7 _ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae ee 

3.9 _ [Efficiency in collection of SWM charges seu हे थ 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ae वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


2284 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kotba District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक । 2020-24 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


0, 
1.1. | जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20020 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139 eed 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ati 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा pak! 


Continuity of water supply | ao 
1.0 जल प्रदाय की निरंतरता 20210 प3 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता te 


Quality of water supplied of 

प्रदाय जल की गुण oe 
Cost recovery in water supply services 6 

| 18 | जल प्रदाय में लागत वसुली eee 


19 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
HA जल प्रबंधन 


90.0% 


24 
67 
NA 
50 
4.0 
88 
20 
46 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 100 0% 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 10020 ४ 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्षता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 19024 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
Efficiency in collection of sewage charges रे 
2.9 |सिबरेज में लागत geet की क्षमता 92:05 NS 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ae 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


¥ 0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Tee 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4 


BE 


Incidence of water logging/flooding 


420 |जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of segregation of municipal solid waste 
oo शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100:0% iia i 


3 ५ में 0८ 
2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता meld 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 8 79 


Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 100:0%#% By ve 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2285 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kumhari District :Durg Nagar Palika 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 2021-22 | 
2020-21 
4 WATER SUPPLY SERVICES 

wa आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हर 

1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12096 ae a4 
Per capita supply of water 

12 स्‍प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139 Red 2 ee 
Extent of metering of water connections दर 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ck NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 5 

1.4 beamed जल की मात्रा eels af 38 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints of 

1.6 | पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 32502 190 100 
Quality of water supplied 6 

1.7 प्रदाय जल की गए 100.0% 95 | ४ | 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ade es ee 

| 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 

2.1 |शौचात्रयों की उपलब्धता 2200 2226 100 190 

22 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 400 4100 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 


100.0% 


z 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की गुए 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


Zz z Zz 
‘ | 
= 
* 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


3 
3 
3 


| 4 | 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


6 
7 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8 
8 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की as 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


NA NA 
1 2 
80.0% 100 100 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


100.0% 


= 
[=] 
oO 


90.0% 


a 
* 


a 
| | * 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Kunkuri 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency ae collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


प्रस्तावित सूचक | ania | वर्तमान स्थिति | Seca 2021-22 

es 2020-21 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार pias 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee 1060 ne (88! 

Extent of metering of water connections es 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ne 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% | wo | 39 


| ४ | 


100 


100.0% | wo 41 
90.0% 42 43 


Coverage of toilets 
gtarerat की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 100 


100.0% NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Ha जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% N 


A 
100.0% NA 
A 


N NA 
4 5 


100.0% 


80.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


of MSW is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


80.0% 100 100 
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2287 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


। लक्ष्य 2021-22 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 
[nie | मान स्थिति 
। | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 5020-04 
Peat | WATER SUPPLY SERVICES 


1. 


1 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शलों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Quality of water supplied हा 
18 प्रदाय जल की 100.0" 
Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


Coverage of toilets 
oftarerat की उपलब्धता 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


100.0% 


100.0% 
100.0% 


52207 3: नल न प 


Coverage of water supply connections ४ 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 41 42 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Teal ped ae 
Continuity of water supply 50 
ह जल प्रदाय की निरंतरता “4108 ae ae 


4 
: aii ow 
7 
ae ery | 
9 


100 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| 100 | 


100 


NA 


= 
OQ 
(3 


z 
> 


NA 


z 
> 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


oY ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यथकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपयोग् 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


Extent of segregation of municipal solid waste 


100.0% 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Toh 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ast जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage networ! 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


100.0% 


. 100.0% 


80.0% 
90.0% 


0, 

2.5 _प्रशोधित मल जब की गृप् 20:02 भी as 
Extent of reuse and recycling of sewage 

26 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा eae Ne MA 

27 eal ef ees recovery in sewage management 4060% 3 | a 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe ate | 1० | 
Efficiency in collection of sewage charges 3 

2.9 सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 90.0% NA NA 

| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


100 | 100 | 
100 100 
100 100 


a 
oO 
bh 
oO 


| 6 | 


* 
= 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2288 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kusmi District :Balrampur Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक | erie | | ae | लक्ष्य 2021-22 | 
ate | WATER SUPPLY SERVICES 
Ba आपूर्ति ball | 
verage of water supply connections 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee le | ow | 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tee Iped 2p 
Extent of metering of water connections 

1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 190,0#6 Me 
Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 |)र राजस्व जल की मात्रा ape a 
Continuity of water supply 

ay Sa 24 hours 1.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ५; 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pues aon ire 
Quality of water supplied 


है प्रदाय जल की गुण 1५200:24 


7 
Cost recovery in water supply services हि 
18 जब प्रदाय में लागत ae 100.0% 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges debe 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल्र जल प्रबंधन 
100.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


97 


21 
5 


6 


ney 


oO N 
w 


ee पक 10.0% NA Na 

oe लत जी 20.0% NA 
ea oi ae सु in sewage management 100.0% 3 1! ४५२२० .!॥ 

Te ee 300% 10० 10 

29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA 


सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 


NA NA 
00 100 


1 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


3 Extent of cost recovery in SWM services - 9 
ठोस कचरा प्रबंधल में लागत वस॒ली 20:22 a7 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges हि de 7 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 22070 46 #8 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 9 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब oe [ oo a¢ 
Incidence of water logging/flooding 6 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 0.0% ॥ coe | Lee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 
| | सक्र. प्रस्तावित सूचक । | स्तरांक | । ae ee | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
wat आपूर्ति सेवाएं 


1 Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता age. pea 
13 Extent of metering of water connections पु 100.0% 
“४ जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार na 


ae a 
a ie sai 
ie J 
a 
5 


rs 
1 


4 
Continuity of water supply Sine 
18 जल vers की निरंतरता 24 hours 
6 


Efficiency in redressal of customer complaints 


1 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
17 rea अल की गुण supplied 400 00, 
| 1.9 | US गत collection . ee! - related charges 900% कक 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 5, 
2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 100,078 


Quality of sewage treatment ५ 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की गण 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: Dente मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 


2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 87 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता पा 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता uo NA bist 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Household level — of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का tenes निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल्री 

Efficiency in 1601655व of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges i हि 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ore ae at 


| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Se 

Incidence of water logging/flooding 

जल भरावके क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


100.0% 100 100 


80.0% 


100.0% 


100.0% 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Lakhanpur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Surguja 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


| erie | 


| वर्तमान स्थिति aes 2021 22 


2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस्‌ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION} 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल feta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.5 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


2.8 


2.9 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


100.0% 


135 Iped 


=> 
Q 
Oo 


= 
(3 
ao 


Zz 


2 


* 
00 
o = 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन रे 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 2 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की She 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


हे 
00 
100 100 


100 100 


100 100 


100 100 


; 


a 
N 


55 
6 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Name of Municipality :-Lawan 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :BalodaBazar 


Nagar Panchayat 


[eed 


प्रस्तावित सूचक 


aris | वर्तमान स्थिति | 
स्तरांक 20201 । लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


2. 


4 
25 Quality of sewage treatment 
* प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.6 जल की 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसंल 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की at 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2292 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


| सक्र. | 


Coverage of water supply connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ' 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा स्‍२ 


प्रस्तावित सूचक | erie | हक । | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water 188 0०0 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 iped 


Extent of metering of water connections 400.09 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 


092 

° 
za 
> 


Continuity of water supply | so 
जल प्रदाय की निरंतरता 2210 03 oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 100 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 


100.0% 


00 


Efficiency in redressal of customer complaints 30108 160 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
Aa जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता + 


Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल जल AY IO 100.0% 


90.0% 


Oo 


1100 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


z Zz Zz 
it | 
z 


Extent of reuse and recycling of sewage i 

प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 16005: 

सिवरेज में लागत वस 4 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता i 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार LOR 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services हि 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe as = at 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 9, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 21008 | oe 
Efficiency in collection of SWM charges 7 58 2! 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ae की क्षमता 30.0% oo a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल AHSAN तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


जल भराव के क्षेत्र 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2293 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


| 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


41 Coverage of water supply connections 400.0% 
'__।जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 
Per capita supply of water 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 138 100 
1.3 Extent of metering of water connections 100.0% 
: Wa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pel 
14 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


24 hours 


80.0% 


0, 

a प्रदाय जल की ene 
Cost recovery in water supply services 6 

1.8 जल प्रदाय में लागत eee 
| 1.9 | 9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
हु जल प्रदाय में लागत ager की क्षमता me 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


ओं 0, 
2.2 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 108.0% 
23 Collection efficiency of sewage network 
j मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 


मल Ha के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्ता 


100 


1 


100 

NA 

NA 

NA 

18 
=] 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.6. [Extent of cost recovery in SWM services 160:0% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aoa 

; 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ogee 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की : 

Incidence of water logging/flooding 6 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ica 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00 
NA 
NA 
Quality of sewage treatment है 
2.5 प्रशोधित wea जल्न की 100.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 9 
26 प्रशोधित na जल के प्‌ की मात्रा 200% NA 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
2.7 Para में लागत वस 100.0% 19 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 82 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ० 
Efficiency in collection of sewage charges i 
ata में लागत की क्षमता 200? MA 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 3 
3-1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ees 100 be 
3.2 ‘|Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 


therefore value of scientific disposal 


2294 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 
| am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | sea eid लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हा 
is जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 72 


Per capita supply of water 
1.2 lop व्यक्ति जल की उपलब्धता 10110 20 
Extent of metering of water connections 5 
130 ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eases bass 


Extent of non revenue water (NRW) 2 
14 ैर राजस्व aa की मात्रा 20.0% 26 


| 
w 


= 
= 
a 


> 


Continuity of water supply 
1.5. जल प्रदाय की निरंतरता £2110 थी ४ 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता em 


ad N ड़ 
oO a 


= 
[=] 
oO 


Quality of water supplied 


0, 
a प्रदाय जल की 100.0% 


Cost recovery in water supply services 100.0% 
जल प्रदाय में लागत वस wor 
19 Efficiency ad collection of water supply - related charges 

: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


90.0% 


00 
09) bh o 
जे oO a 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 3 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता vie 00 ae 
22 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 100 100 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Hel Hel के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 

हि प्रशोधित मल जल की 


100.0% 


100.0% 


> 


100.0% NA 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों x 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Efficiency in collection of sewage charges 3 
2.9 सिबरेज में लागत वसली की क्षमता 90.0% 
es SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level 03986 of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ten 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
E शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 2104 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Pa 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस HUTTE कचरे का पुर्नडपय es 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 


Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Mee 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘i 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene 


= Zz = Zz 


38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 


ae STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network oy 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 100.0% 
Incidence of water logging/flooding he. ad 
42 [जल भराव के क्षेत्र One 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2295 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Malhar District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am प्रस्तावित सूचक | eas | | patel | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
i ee 135 ped 
3 मम oy 20.0% 
ee ea 
4.8 See oer supply services 460:6% 
| 19 | ee collection का गा - related charges 90.0% | co 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
ater conan ee 


Coverage of Septage/waste water network services 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल्न जल की गुण् 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
५ प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |(सिवरेज में लागत वसली की क्षमता ae 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.2 100.0% 


= 
OQ 
i=) 
= 
Oo 
Lo) 


=a 
> 
Zz 
> 


=z 
> 
Zz 
> 


100.0% 


Zz 
* 
झट 
* 


z 
> 
Zz 
> 


NA 


०] 

id 

S 

os 
rf 
sf 


Household level! coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Ie 109 as 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपयोग __ : 20220 ee 
36 ee लग M services 100.0% 
oe ee 20.0% cS 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 

4.2 जल भराव के क्षेत्र जा 0:07 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2296 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Mana-Camp 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Raipur 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


| aria | 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


135 Iped 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.8 
9 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services " 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3.8 
| 4 
1 


4. 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


2 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
: सिवरेज में ज्रागत वसुली की क्षमता ee 
Pan 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


4.2 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2297 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Manedragrah District :Koriya Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | nie | eat लक्ष्य 2021-22 | 

| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

1.2 oe ie Ata bebe 135 Iped 112 113 

mee 10% mA vA 

5 Ca 24h 15 15 

1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 50108 | ४ | &४& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

1.9 लक collection gery - related charges 80.09; 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मत्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
aa / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की I 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100 


NA 


100.0% 


100.0% 


NA 


z 
> 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.8 

29 Efficiency in collection of sewage charges 
: fata में लागत वसुली की क्षमता 
Ee 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.5 
3.6 
3.7 


3.8 


pa 


4.1 


4.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


100 


z= 
> 


NA 


2 
* 
© oy P4 P-4 


2 
> 


Extent of scientific disposal of municipal 5010 waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Incidence of water logging/flooding 


0.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


| ० | 
100.0% 100 
100.0% 100 
100.0% 100 

100 

100 


w 


92 
= 


~ = 


nN 


100 


100 


100 


100 


100 


= 


o 


93 


~ 
Ny 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2298 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Maro District :Bemetara Nagar Panchayat 


| am. | 


प्रस्तावित सूचक 


| aris | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Ware जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ra मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल Ar IV 

Extent of reuse and recycling of sewage 
की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services . 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.4 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


> 


= 
Q 
fo) 


2 


Zz 


Zz 


Zz 
> 


> 


Zie|;/,|/zi/z4iziz 
a > >| > 


z 


00 
‘| 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3 


5 
Extent of cost recovery in SWM services 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ace 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee 


a 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Se 


Incidence of water logging/flooding 
जल INTs क्षेत्र 


= 
[=] 
So 


= 
Oo 
Oo 


oOo 


= N 
©o 


09 
oO 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2299 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 
a प्रस्तावित सूचक | aris | asl लक्ष्य 2021-22 
ee WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हा 

1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 202 22220 ee | ४6 | 
Per capita supply of water 

1-2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12 tte its 
Extent of metering of water connections 6 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ire ne Nas 
Extent of non revenue water (NRW) 6 

14 भर राजस्व जल की मात्रा ane =a ie 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | 5६6० | | 8५० | 0 

Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BOO | we | | | 
Quality of water supplied 6 

1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% | | 100 
Cost recovery in water supply services 17 19 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 42 43 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 7 

2.1 शौँचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services is 

2.2. अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1000 109 101 
Collection efficiency of sewage network 2 

23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता RO a as 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता es me nA 

25 Quality of sewage treatment 460:6% i 


प्रशोधित मल्न जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत Tah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 


-8 
| 4 | 
1 


4. 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल्र 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Household level coverage of solid waste management services जे 


Ss = 


Zz 
* 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


= 


w 


65 


33 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 

100 100 
100.0% 100 100 


= 
बच 


100 


6 


* 


7 
34 


हि 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2300 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| स्तरांक | स्थिति 
| am. | : प्रस्तावित सूचक : 
aH. स्तावित सूर स्तराक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections . 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:0% a oe 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता ise (pcs | _४& | is 
Extent of metering of water connections हे 
1.3 |अल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार AON NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) “ 
1.4 osea जब की मात्रा 20208 ee a 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
1.0. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 13072 ee oe 
1.7 ere aa euppled 100.0% 100 400 
Cost recovery in water supply services g 
1.8 aa प्रदाय में त्रागत aa 100.0% 21 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
| 1.9 | जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता १92४5 ol a3 
rai WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.4 शौचालयों की उपलब्धता ae 100 8 
Coverage of Septage/waste water network services हि 
2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0% 102 100 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ie NA ४४१ 
Adequacy of sewage treatment capacity re 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae Ne Ms 
Quality of sewage treatment - 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
2.6 प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae Me NA 
Extent of cost recovery in sewage management हर 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 7 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
2.5 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee ue ia 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata में लागत gach की क्षमता 10226 NS NAS 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ez 00 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 00:02 i 85 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 58 59 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत Teeth 
Efficiency in redressal of customer complaints 87 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges हि * 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता aia if Ma 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network * 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की de 00507 10 " 
42 Incidence of water logging/flooding 0.0% | _८० | [| 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2301 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | erie | लग लक्ष्य 2021-22 
re WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हे 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Oa 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता {ee ipod a] fe 
Extent of metering of water connections NA NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 93 92 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | oo | 00 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sane | | # 
Quality of water supplied हर 

1.7 प्रदाय ata की 3 100.0% 93 | ४ | 
Cost recovery in water supply services 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 22 23 
Efficiency in collection of water supply - related charges ० 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 3086 Ne Ne 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मल जल की गुण् 


Extent of reuse and recycling of sewage 


26 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 100 


NA NA 
NA NA 


20.0% NA NA 


2 Extent of cost recovery in sewage management 
‘ सिवरेज में लागत वसली 


Efficiency in coilection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
ae SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


7 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1:05 

2.9 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


90.0% 


Zz 
> 


ao 
रह | 
‘ 


Zz 
P 


शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3 : at 0, 
“ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण aes pie 1 
Extent of municipal solid waste recovered 30.0% 100 100 


100.0% 


के 
"2 
ao 
= 
oO 
Oo 


Extent of cost recovery in SWM services k 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में ama वसुली es = bi 
Efficiency in redressal of customer complaints j 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60:0# 32 ee 

Efficiency in collection of SWM charges e 4 

28 ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 22068 28 ee 

| 4 | STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 6 

4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 90008 le ie 
Incidence of water logging/flooding is 

4.2 जल भराव के क्षेत्र 0.0% | ९ | he. जाल 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Narayanpur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Narayanpur 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस्‌लत्री 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


लक्ष्य 2021-22 | 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


100.0% 
100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level po of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ae 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narharpur 


District :UttarBastarKanker 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

४ जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 7a 


Quality of water supplied हर 
Cost recovery in water supply services हर 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


: 


| aris | लक्ष्य 2021-22 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


2 — 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.4 
Quality of sewage treatment 
i प्रशोधित मल जल की IO 


Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% NA NA 


Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 | susie की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
डे सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HOVE कचरे का 


0, 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management 9 
saa fata में लागत 100.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
E उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4. वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am प्रस्तावित सूचक | ania | वर्त 202 Al लक्ष्य 2021-22 


lod 

14 Coverage of water supply connections 
: i जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


पति व्यक्ति जल की उप ee 2 
2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 81766 28 oo 


1 


5 
1.7 


2.3 


2.4 


2.5 


2.8 


2.9 


3.3 


3 

14 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 

1 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत sae 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level vata of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 


3.7 


4.1 


100 100 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
| ८० | 2 


100 100 
100 100 
100 100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 
135 Iped 


100.0% 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


2. fata में लागत 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


Househoid level coverage of solid waste management services ix 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


7 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 83 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

2.9 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THA 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंद 

Incidence of water logging/flooding 

जल aR के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Hel जल प्रबंधन 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | बा लक्ष्य 2021-22 
| ! | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
ia a ee 13 pe aE ee 
13 eae 100.0% 
5 2 24 0००७ 
ie. Ee Rea 80.0% 


6 

1.7 Quality of water supplied 
; Vers जल की गुण 

1.8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


100.0% 100 100 


90.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

2.2 Coverage of Septage/waste water network services 
* मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


2.3 (01660 efficiency of sewage network 
: अल जल नेटवर्क की HIE क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
| Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.1 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: Rata में लागत वसूली की क्षमता 


2.6 


लि 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Quality of sewage treatment ५ 
25 [प्रशोधित मत्र aa की गुण ae 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 
100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100 
100 
NA 
NA 
NA 
NA 
93 

NA 
100 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

34 Extent of municipal solid waste recovered 


et ठोस अपषिष्ट कचरे का 
xtent of scientific disposal of municipal solid waste 


ao शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


3.2 


3.3 


100 


= 


0 


100.0% 100 100 


100 100 


oO 


100 100 


80.0% 100 
90.0% 44 4 


6 
87 


42 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


0.0% 


* 


| 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक स्तरांक | eee लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 133 (ped 


Extent of metering of water connections 400.0% NO | —oNA 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 
16 |जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ef ४ [| 

i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 

Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 6 
19 |जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता ee ee ee 


i WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


za मत्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ; 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 


22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता |! 


Collection efficiency of sewage network 


es मल जल नेटवर्क की WS क्षमता 100.0% 
24 मित्र जल के प्रशोधन saan की पर्यासता 100.0% NA NA 
26 पशोधित मंत्र जल के पुर्तडपयोग Aan 20.0% NA NA 
27 all ed जात recovery in sewage management 10009 है हि 
28 पओोकता की शिकायता के निराकरण की क्षमता 80.0% 
2.9 2 नियम aig charges 400% 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household fevel coverage of solid waste management services 100.0% 100 400 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 400 


शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


0, 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered P 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80.0% 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 166:0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


0 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ee . ee 
Efficiency in redressal of customer complaints | 9४8४ | 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 23 25 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Palari 


District :BalodaBazar 


Nagar Panchayat 


| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्त 2 920-24 gal लक्ष्य 2021-22 
ener 
| | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections : 30 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10:20 
Per capita supply of water oe 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1000 
1.3. [Extent of metering of water connections 186-08) si 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 
Extent of non revenue water (NRW) 2 45 
1.4 भर राजस्व जब की मात्रा 200% 
Continuity of water supply aay 
15 |जल प्रदाय की निरंतरता ZAG 
1.6 (Efficiency in redressal of customer complaints 20700 ay 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ५ 
Quality of water supplied ४ 
1.7 प्रदाय wat की 100.0% 
Cost recovery in water supply services 100.0% 
जन प्रदाय में लागत हैं 
Efficiency in collection of water supply - related charges 46:08 - 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ४ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


N) 


100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.2 


3.3 


100 


100 100 


100 100 


100 100 


w 
Oo 
oo w 
छा च्च 


0० 
Nh 


100.0% 
80.0% 
100.0% 
80.0% 
90.0% 


Efficiency in collection of SWM charges ab 
: ठोस कचरा प्रबंधन A लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4. वर्षा जल की निकासी 

44 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल AMSAT aa की He 

4.2 _ |lncidence of water logging/flooding pee ee oe 
हि जल भराव के क्षेत्र 

॥ 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposa 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 
| | am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | aes | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
Ex WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 Wer 5 - 5 ० 
1.1 loa प्रदाय कलेक्शन का विस्तार ee ae 4 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12900 ie 
Extent of metering of water connections है 0 ॥ cu 
1.3 [जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 12096 NA Na 
Extent of non revenue water (NRW) 5 26 
गैर राजस्व जल की मात्रा 200% Ze <2 
1.5 जल vara की निरंतरता 24 10015 3.0 3.0 
6. [Efficiency in redressal of customer complaints | _& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
wi 


Quality of water supplied 

Wala जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / wa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


4 
1 


100.0% 


= 
५3 
i=) 


100 


90.0% 


ow 


— 
५0 o>) 
= 
~ 


100.0% 100 100 


2.2 


100.0% 100 100 


if 0, 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100% ae Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता wen ~ 
25 Quality of sewage treatment 100.0% NA NA 


प्रशोधित Het जल की गुण् 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ate 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
2.7 fata में लागत वसली 100.0% 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता mee भर 


o 
a 


Zz 
P-4 


NA 


| 3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस HAT प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ic é 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 90:07 100 190 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2200 78 i 19 
Extent of segregation of municipal solid waste गन 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 12250: Hee 100 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठुपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ४ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 10002 [28 pe 
Extent of cost recovery in SWM services 6 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ल ane ee 26 

3 Efficiency in redressal of customer complaints é 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:07 me 190 


Efficiency in collection of SWM charges 6 
3.8 [ठोस कचरा प्रबंधन में ana वसुत्री की क्षमता sone 5 a2 
| ६ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 100.0% 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 52 


Incidence of water logging/flooding 
4-2 जल भराव के क्षेत्र ae 


8 
28 29 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


x 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2310 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | _ स्तरांक.._ कम । | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 | 
fae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Wee a oi 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13222 ie 
Extent of metering of water connections ५ 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) . 
14 baer जब की मात्रा 25020 ah #3 
Continuity of water supply me ey 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints beau: | as | ४ । 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Cost recovery in water supply services 5 
1.8 wa प्रदाय में लागत वसली 100.0% 70 71 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
19 जलन प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ae as ay 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोध्चित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत aye 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


100.0% 


शिकायतों 0, 

2.0 उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 60.0% 

Efficiency in collection of sewage charges é 

2.9 सिवरेज में लागत बसुली की क्षमता cai 
[ee SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level 02024 of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


= 
(3 
५ 
= 
(3 
| 


2 
S 
> 


z 
> 
> 


Zz 
> 


fe > 


> 


~ 
तक 
ar 


> 
Zz 


> 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


ie में 0, 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 
Efficiency in collection of SWM charges 5 i 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत cae की क्षमता aud 5S gE 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 4 
4.1 [वर्षा जल्र जलोत्सारण तंत्र की लंब 10952 2 lis 
Incidence of water logging/flooding 6 
4.2 जल भराव के क्षेत्र oer Pe | ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


therefore value of scientific disposal 
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2311 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Pan 


chayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | aria | a | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ४ 

1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार see 2 

Per capita supply of water 

1.2 पति व्यक्ति जल की उपलब्धता ee Ind 42 

Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ak 


100.0% 


Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता ae Hous 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता abet 
100 


Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत वसुली 100% 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 28 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Quality of water supplied न 
प्रदाय जल की गुण 20707 


100 


100 


wo 


ow 
+) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
i 
2.1 


i 0, 
2.2 मल aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20102 10 
23 Collection efficiency of sewage network ५ 
A मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% A 


Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment ४ 
प्रशोधित मल जल की गुण् 00% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पु 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 


0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eal 2 
Efficiency in collection of sewage charges oy 
2.9 सिवरेज में त्रागत बसली की क्षमता 90:97 NE 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 


= 
fo] 
oO 


2 झट 


z Zz 


oO 


Zz 
> 


100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20/%20 109 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 100 


100 


100 


100 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल Oe | wo 


Efficiency in redressal of customer complaints 


100 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


82 
शिकायतों 0, 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता eae | | 
Efficiency in collection of SWM charges ° i @ 
ठोस कचरा प्रबंधत में लागत वसुली की क्षमता 20:05 i ie 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हा Es 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 12002 हे a 
Incidence of water logging/flooding é 
ae जल भराव के क्षेत्र O08 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 
ea 
am. प्रस्तावित सूचक | aris | । aes लक्ष्य 2021-22 
eee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


11 Coverage of water supply connections 


0, 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ene 


1.2 Per capita supply of water 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता गिल me i 
Extent of metering of water connections हि पर 
1.3 Naa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10002 ne NA 


Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Quality of water supplied 


9, 

1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% 95 | | 
Cost recovery in water supply services ४ 

1.8 laa प्रदाय में लागत 108/08 2p ais 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
2.2 Coverage of Septage/waste water network services 


sit 9, 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 109: 78 22 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता 


Quality of sewage treatment 6 

2.5 प्रशोधित मल्न जल की 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ene NA 
Extent of cost recovery in sewage management é 

सिवरेज में लागत 100.0% 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level coverage of solid waste management services 


पु aif 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 190.0% 2: 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 
: शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण ‘ 


34 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
‘ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का dares fever 
36 Extent of cost Sg ii in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


‘ai : - ; 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ore | | 
Efficiency in collection of SWM charges हि | 6४ | i 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30:08 हक 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की HE 100.0% | oo | 1 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 

of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% | oo जल पं 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 
| सर. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । See | लक्ष्य 2021-22 


Le WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


आओ ee 126 0०५ 


Continuity of water supply 


1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 100/02321 


Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 0, 

16 उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 0:6४ | | 100 
Quality of water supplied हि 

1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 7 

| 1.8 | जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 32 34 


Efficiency in collection of water supply - related charges Z 
| 19 | Sel Va में लागत वसूली की क्षमता ie ai 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ea मल जल प्रबंधन 

2.1 Coverage of toilets 

हि शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 5 

2.2 मल / मल निर्गम aah सेवाओं की व्यापकता 120:988 10 08 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
मल जल नेटवर्क की HIE क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 


: Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता | 

Quality of sewage treatment ४ 
2.5 प्रशोधित मल जल की ग० 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 4 


Extent of cost recovery in sewage management a ६ | 5 
सिवरेज में लागत वसूली ; 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


2.9 lRataa ame aaah Me 
Los | SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services डे 6 

3.1 are कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ead aoe कर 
Efficiency of collection of municipal solid waste कं 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता oes 1908 पड 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण (20:08 108 im 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

ca शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 20:27 100 120 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 108.0% a 18 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


Extent of cost recovery in SWM services है 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में ब्रागत वसुत्री की क्षमता | _& | ee 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network i - 288 * «| 2 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ae 
4.2 Incidence of water logging/flooding oe a 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2314 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathaigaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | ae | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
j WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4.1 Coverage of water supply connections 400.0% 
*_]जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ca 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139 1200 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार rae 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 और राजस्व aa की मात्रा 20722 
Continuity of water supply 
15 Saver की निरंतरता 24410 08 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1२४88 
Quality of water supplied 3 
1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 
Cost recovery in water supply services हे 
bi जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2225 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Hel निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की STE क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की IT 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


~ w z ~ wo 
x oO ही > | o BR 
a w z w 
oO (3 P> a 


न 


Ny N oO 
aa 
N 
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100 100 


100 100 


z z 
हर 
Zz z 
i 


z 
> 
2 
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Extent of cost recovery in sewage management 


Yo 
2.7 सिवरेज में त्रागत wat 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints ee 
1 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nse 


Efficiency in collection of sewage charges . 
2.9  |सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 20:88 


| 
* 


100 100 


NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


हे 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0%8 


3.1 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
E ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता आर 
STORM WATER DRAINAGE 
ra वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i es 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण MOCO 190 400 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 


= 
> 
= 
a 


= 
Qo 
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* 


11 12 
14 15 


therefore value of scientific disposal 
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2315 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | pois लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee saa ay 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 132. 00 ae ie 
Extent of metering of water connections NA NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा के 28 

जल प्रदाय की निरंतरता 2017:4 = 28 
Efficiency in redressal of customer complaints 000 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 
Quality of water supplied é 
प्रदाय जल की 100.0% 82 83 
Cost recovery in water supply services 26 


2.2 


2.5 


जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


* 
a 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल Stet की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


हो 
> 
Zz 


z 
> 
Zz 
Tite 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 uw 

Efficiency of collection of municipal solid waste 100 400 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste u 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 2 00022 i= 1000 = | 108 
Extent of municipal solid waste recovered 3 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% tue 100 
Extent of cost recovery in SWM services ‘ 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली oe जे 32 
Efficiency in redressal of customer complaints | ee 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 61 62 ४ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

ee STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 2 20:02 पक का 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 5 | 4 | 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2316 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक ania | sos eat | लक्ष्य 2021-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
14 Former 135 ped | 
18 की निरतरता 24॥0७७ 4० 
18 शाला के शिक्षया rere की 80.0% 88 
47 eee supplied 400.0% 94 
18 Cee earn mae: supply services saree 26 
19 lalla Rs collection eee - related charges 90.0% ae | 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


2.2 अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

23 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 
| Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 

25 Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: fata में लागत वसुली की क्षमता 
4 SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
fT ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 


Household fevel coverage of solid waste management services 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत बरी की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 


Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


0.0% 


100.0% 100 100 
100.0% NA NA 
NA NA 
NA NA 
4 2 
80.0% |_& | 100 
100 100 
100.0% 100 100 


3. 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 
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Name of Municipality :-Pipariya 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


am. | 


Coverage of Septage/waste water network services 


District :Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुए 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल Welt में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


N) 


| स्तरांक | 


100.0% 


135 Iped 


80.0% 


100.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


लिप 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


मान स्थिति 


2020-21 


लक्ष्य 2021-22 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipat solid waste 
ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2318 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pithora District :Mahasamund Nagar Panchayat 
सूचक erie | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 3020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


1 गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


4 

15 Continuity of water supply 
i जल प्रदाय की निरंतरता 

1.6 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


100.0% 
135 Iped 


100.0% 


z 
> 
2 
> 


20.0% 


N 
~ 
N 
62 


nN 
Qo 


4 ; 
+ 


N 
छः 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


= 
i=) 
i=) 
= 
Oo 
oO 


100.0% 


90.0% 


wn = 
oOo o 
on NR 
LS) oO 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


> 
z 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की IS 

Extent of reuse and recycling of sewage 
की मात्रा 


> 
z 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत Tach 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


8 
Efficiency in collection of sewage charges é 
2.9 lata में लागत वसली की क्षमता Pane 


80.0% 


> 
2 
> 


& 2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


ै ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 2, 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


= 
= 
w 

पु 


093 
o 
wo 


= 
o 
nN 
oO 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WT 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2319 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pratappur District :Surajpur Nagar Panchayat 
| erie | स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 7 54 
1.1. जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार one हट = 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 79 81 
Extent of metering of water connections é पा ee 
13 laa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10008 bls bs 
Extent of non revenue water (NRW) . | 568 | ७ 
1.4 और राजस्व जब की मात्रा 20,0%6 i 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 7 | 98 | 
1.6 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2166 af 
Quality of water supplied है 
1.7 प्रदाय जलन की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services हि जज बिक 
| 1.8 | 8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 20 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 35 3 
| 19 | 9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20408 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शौचात्रयों की उपलब्धता ea 
Coverage of Septage/waste water network services 1600% 406 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ane 
Collection efficiency of sewage network 10064 का 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता aie! 
Adequacy of sewage treatment capacity हे Nie 
2.4 |अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता gies 132 NA 
Quality of sewage treatment 5 an 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की 1 00:02 bi NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ae 
प्रशोच्चित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management ae ae 0 
सिवरेज में लागत वस 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 ae 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene 23 100 
Efficiency in collection of sewage charges 3 bate 
2.9 सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 20208 Ne Ne 
Pee SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level coverage of solid waste management services 400 400 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
& शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 400 100 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 2 ॥._ 3g. = 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 100 100 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


g 
Extent of cost recovery in SWM services 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teel 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हि 

Efficiency in collection of SWM charges 7 ae 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 2200 70 = ais 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र one 


3 
छा 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2320 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | कण लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections " 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार NORD 2 | 
Per capita supply of water 135 Ipod 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता > रि00 at 28 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 74 74 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता eee 
Efficiency in redressal of customer complaints ar | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eas 

Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
में पुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की सग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


: 
उपभोक्ता की शिकायतों के मिराकरण की क्षमता i 

Efficiency in collection of sewage charges 5 

fata में लागत की क्षमता 20270 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 1102: 038 
Efficiency in redressal of customer complaints 30700 = | 

है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pay 

Efficiency in collection of SWM charges i 
55 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.2 


3.3 


3.4 


0.0% 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pusaur 


am | 
सक्र. प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

a जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

Sel प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
15 Continuity of water supply 
; जल प्रदाय की निरंतरता 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 
j उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुण 
18 Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में लागत वसुली 
19 Efficiency ae collection of water supply - related charges 
; जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


District :Raigarh 


Nagar Panchayat 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


| ae 6027 | we 2021-22 | 
135 Iped 110 111 
100.0% 100 100 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


2 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


zs ठोस कचरा प्रबंधन 


हि 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 28 
Efficiency in collection of sewage charges FE 
2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता causa 


Household level Aas of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 

NA 

A NA 

100.0% A NA 
20.0% 


100.0% 


© 


Zz 
> 


2 Zz Zz Zz 
> > > 
2 


Zz 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
ES STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


4.1. last जल जलोत्सारण तंत्र की लं 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 


100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2322 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rahaud District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-21 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार dO 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 


135 ८0 


; गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
j जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 
100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


0, 
2.8 | scrote की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ree 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 | Rata में लागत वसल्री की क्षमता oe 
zs SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


है 
: 
८ 
: 
a 
100 100 
: 
; 
100 100 
400 100 
5 
5 
० 
NA NA 
2 4 
100 100 


2 
* 


NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


es शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
“शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत i 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:02 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


90.0% 


100.0% 100 
100.0% 100 
100.0% 100 

100 


0 


न 
w 


— 
oO 


= 
Q 
oO 


100 


100 


100 


100 


0 


जल 
on 


= 
i=) 


100 


if 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 


Pe [ee ee 
es 
we आपूर्ति सेवाएं 
Ce ae 
= 
= 
Ene a collection a ier supply - related charges +8 
Aa जल प्रबंधन 
गत 


Coverage of Septage/waste water network services é 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 100 100 
Collection efficiency of sewage network ही 

मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ere a 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 10007 Me 
Quality of sewage treatment é 

प्रशोधित मल जल की गुण् 00:07 NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

प्रशोधित Aer जल के पुर्नठपयोग की मात्रा as ne 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 1 
सिवरेज में लागत वसुली page 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ees 

Efficiency in collection of sewage charges ५ 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 3 


Household level coverage of solid waste management services 


Extent of cost recovery in SWM services é 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 108.0% 20 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | ' 
Efficiency in collection of SWM charges ४ 
28 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ews i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 9 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ penis = aa 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
है जल भराव के क्षेत्र 0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2324 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 


| erie | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 


जल्न आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ‘ 50 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ioe = is 


qm = 
38 z 
aa m 
do 
S13 2 
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
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N 
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Cost recovery in water supply services i 
जल प्रदाय में लागत ee es : 
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Efficiency in collection of water supply - related charges A 
तु जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20220 ie |_& | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता ieee 


2.1 

2 eee eae c हा 

2s [eee regen 

27 aan | a recovery in sewage management 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन Pa 


Household level coverage of solid waste management services 0004 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार po 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 1 00:07 ey 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
aoe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 1000 ie 
Extent of municipal solid waste recovered ४ 
3-4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्तठपय one 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान aes NA hes 
Extent of cost recovery in SWM services é 
Efficiency in redressal of customer complaints 80 0% oe 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of SWM charges ‘ 7 
gy ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 22068 2 a2 
STORM WATER DRAINAGE , 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 100,076 2? 49 
Incidence of water logging/flooding Lh | 
जल भराव के क्षेत्र aoe (30.3 ॥ : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2325 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | वर्त 202 ells लक्ष्य 2021-22 
५ WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 54 
1.1 baa प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10001 oY a 
Per capita supply of water ag 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 122/700 #8 o 
3 _ [Extent of metering of water connections i | |e 
iG जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 190:0% Me a 
Extent of non revenue water (NRW) रे | as | 
i गैर राजस्व जल की मात्रा ae me 
15 जल प्रदाय की निरंतरता ee 10085 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints : 85 1. २88 
1.6 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee a = 
pea 7255 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 5 my 
जल प्रदाय में लागत वसुरल 828 on 21 
Efficiency in collection of water supply - related charges a Sox lbs eee 
1.9 जल प्रदाय में लागत बसली की क्षमता 22/228 Se = 


मल्र जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


ait 0, 
2.2. मल ।/ अल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100% 100 ie 
Coilection efficiency of sewage network दे 
2.3 aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% De 122) 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 |मत्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता TORO NA NA 
Quality of sewage treatment 6 
2.5 प्रशोधित Ha जल की गृण् 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
i प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
|; सिवरेज में लागत Tah 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: fata में लागत वसुली की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level coverage of solid waste management services 
. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसल Ie ei 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints zs 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 32 - 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TAH की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE - 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 10 
3 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
4.2 Incidence of water logging/flooding 2 || 
; जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2326 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 


| स्तरांक | Peer | स्थिति 

प्रस्तावित सूचक स्तराक Peer | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार we 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12460 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ree 
शिकायतों 


Extent of non revenue water (NRW) ee 
गैर राजस्व जल की मात्रा 0% 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की arate ve 


1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 


Quality of water supplied : 


जल प्रदाय में लागत वसुली pai 
Efficiency in collection of water supply - related charges - 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 1448: 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


1.8 
1.9 


100 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of Septage/waste water network services 
100 


2.1 

2.2 

23 Collection efficiency of sewage network 
‘ मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ta, 


Quality of sewage treatment 

Extent of reuse and recycling of sewage हर 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management : 
सिवरेज में लागत वसूली 00:02 
: 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता es 
Efficiency in collection of sewage charges मा 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन x 


Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 
Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हो 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ieee 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 14018 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र aoe 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2.0 
101 
100 
32 
45 
100 
100 
NA 
NA 
2.5 NA 
2.6 NA 
2.7 2 
2.8 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2327 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 
| aris | वर्तमान स्थिति 
| | am. | प्रस्तावित सूचक SNe | 3020-24 लक्ष्य 2021-22 
ae | WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
weal Were कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


135 Iped 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Wert stat की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Ae जल की गुण् 


2.5 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 


1.9 


80.0% 


100.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में aaa वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level petals of solid waste management services “ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


N 


NA 
00 


A 


100 100 


100 100 


100 


100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Ramanujganj 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Balrampur 


Nagar Panchayat 


| am. | am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | aoe wey 2021-22 

| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections न 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22959 of hi 

1.2 प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 2 a & 
Extent of metering of water connections हर on 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार LN Ne ua 
Extent of non revenue water (NRW) 2 52 

1.4 bose जल की मात्रा 2220 ia 21 
Continuity of water supply 9.0 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ’ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 28 220 100 Ane 

Cost recovery in water supply services ४ 

1.8 जल प्रदाय में ल्ञागत aaah 100.0% 36 37 
Efficiency in collection of water supply - related charges हर ae 

13 जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 80.0% #6 | as 

| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services é 

2.2 मल / मल लिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20:28 0९ 190 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity का 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 2 am 

2.5 प्रशोधित मत्र जल की गुप् 100.0% NA NA 

26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 

: प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management é 

2.7 fata में लागत aah 100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 
Efficiency in collection of sewage charges 
है सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


80.0% 
90.0% 


2 an 
> 


84 
A 


N 


ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level pg of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YLT 4 00503 
3.4 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.5 
Extent of cost recovery in SWM services ¥ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 03.10 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE - 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ae 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


7 
3.8 


ea 


100.0% 


90.0% 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


w 
Oo 
w 
* 


100 


nN 


fez) 93 
Ny 
fen) an 
| 
Ny 


= 
f=) 
Oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2329 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों कै मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ratanpur District :Bilaspur Nagar Palika 
g 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक आन स्थिति | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
2020-21 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 20 Bl 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 132 1920 be iA 
Extent of metering of water connections 2 a 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार AOC 8 ce ms 
Extent of non revenue water (NRW) हर 
1.4 |भैर राजस्व जल की मात्रा आप ae ae 
awa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints हर “=e. ill’ « दे 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ue eS 94 
1.7 berets supplice 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services nn ae 
| 1.8 | aa प्रदाय में लागत वसल्री 100.0% 24 26 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 50 
1.9 laa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता meee 8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 460 6% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
2 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
Ha जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता me 


4 
Quality of sewage treatment हे 
2.5 प्रशोधित मल जल्न की गुण 100.0% 
2.6 


= 
८5 
oO 


as 
fo] 
fo) 


100.0% 


2 
> 
z 


Zz 
i 


2 
> 
z 


= 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पु की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 5 
2: faa a लागत aah 100.0% 


7 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 25% 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 

Rata में लागत वसुली की क्षमता epee 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


oo 


> 


100 


> 


> 


> 


> 


Household level coverage of solid waste management services 7 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:07 ie we 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 10:20 ii 130: 
3 Extent of segregation of municipal solid waste . 
3 |शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण paces ioe i 
Extent of municipal solid waste recovered हे 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ epee oe 192 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हि 110 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Dacia 100 ane 
Extent of cost recovery in SWM services 0) 
98 laa कचरा प्रबंधन में लागत oat ee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ale 
Efficiency in collection of SWM charges हर ¢ 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah की क्षमता one ie 
| $ | STORM WATER DRAINAGE - 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network है! 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की aie vee Hf te 
Incidence of water logging/flooding 5 
4.2 जल भराव के क्षेत्र eee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


disposal 


2330 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | र्तमान स्थिति 


2020-21 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 
Per capita supply of water 48 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 231028 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply Saat 
जल प्रदाय की निरंतरता ae 100 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


iN) 


Quality of water supplied 

जल प्रदाय में लागत 4 
Efficiency in collection of water supply - related charges A 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता aes 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400:0% 408 106 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता rs 

Collection efficiency of sewage network ‘ 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10040: NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता (ees Me 

Quality of sewage treatment ४ 

प्रशोधित मल जल की AG 87 ND 

Extent of reuse and recycling of sewage of 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा een" NA 

Extent of cost recovery in sewage management ‘i 

सिवरेज में लागत 108-07 | _ ० [| 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ० 

Efficiency in collection of sewage charges of 

Rata में लागत की क्षमता oO nee Nes 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.9 [Efficiency of collection of municipal solid waste ॥060% 000 | 671 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकल्नन क्षमता ie 
Extent of segregation of municipal solid waste is 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ues 0 108 
Extent of municipal solid waste recovered 5 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YAS 0224 i ns 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
a2 री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 19004 420 sy 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत eee कह (nny 
3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints a6 oe 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ‘ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2331 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक aria | ees लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


Lae) जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

wal प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

Wart set की 


Hel जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 
135 [900 
100.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 


100.0% 


100.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की Hae क्षमता 


2.2 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित set ster की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.5 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
: ara में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


100.0% 


* 
= 
N 
iN) 


46 47 
NA NA 
35 34 
2.0 2.0 
100 100 
100 100 
77 | ४ | 
100 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


4.2 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2332 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | हक स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ | es] 7४ 
11 जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार Eee a 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 136: 192 108 
Extent of metering of water connections é ४४. | [५४५ 
1.3 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ioe MA bg 
Extent of non revenue water (NRW) हू | किला 
1.4 lacus जल की मात्रा ans ae pe 
15 caine का so हू 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 85 
1.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pees ae 
Quality of water supplied 9 
1.7 प्रदाय ata की गुण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
| 1.8 | olga प्रदाय में लागत वसुली 100.0% oh 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 58 
| 1.9 | ० जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता ele 58 | co 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
2.1 hl को पल पी 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 9 
2.2 |मल्न aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 09522 nee 190 
3 Collection efficiency of sewage network of 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Paes nn NA 
Adequacy of sewage treatment capacity कै, 
Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 3250 68 ne Ne 
Quality of sewage treatment oy 
प्रशोधित मल जल की गुण LOCO Me Aas 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
६ प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Sal = eal recovery in sewage management 100.0% | ६ ६ | 5 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sone |_& | 108 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:08 NK Ne 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


a 0, 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 10092 1 ae 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ae 40% sha 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Je 180 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste | 100 100 
‘ शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services of 65 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ली puss & 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ano | 100 | 09 
Efficiency in collection of SWM charges 4 72 हु 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:02 ie iy 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network | | & 
E वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
4.2. [0 फशा०8 of water logging/flooding ॥ tet ae 
है जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2333 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 

Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | am. प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । ee | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 

j WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 100.0% 


Quality of water supplied गन 
Cost recovery in water supply services 100.09 
awa प्रदाय में लागत & 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल Vert की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


135 Iped 82 83 


80.0% | 8४ | 100 


Efficiency in collection of water supply - related charges हा 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता mee 34 is 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
He जल प्रबंधन 


Quality of sewage treatment 9% 
प्रशोधित मल जल की गुण 100% 1) 349 


Efficiency in collection of sewage charges 3 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 10% 128 as 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ont 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee ug 
Efficiency in collection of SWM charges 90:07 | & | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता eae 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


100.0% 


100.0% | 100 100 


100.0% 


Coverage of storm water drainage network ‘ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की wae 2 2 
| ६6 [| a 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र zie 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saragaon 


District :JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


| सर... प्रस्तावित सूचक | ari | ra ol | लक्ष्य 2021-22 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections % 
1.1. Ge प्रदाय कनेक्शन का विस्तार he अर ia 
Per capita supply of water 62 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139: 868 ee fa 
Extent of metering of water connections 6 NA 
13 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee ye 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
1.4 |भैर राजस्व जल की मात्रा ae es a 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1 
Quality of water supplied : 
1.7 प्रदाय ata की 100.0% 


1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 
Hel / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ४ 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


oe oe 


Quality of sewage treatment 2 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
‘ fata में लागत वसुत्री की क्षमता 
विद SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
| वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 
Incidence of water logging/flooding 


4.2 जल भराव के क्षेत्र 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


w 
oo 


o 
an 


90.0% 


100.0% 


= oo © wo 
w ~ & ~s 
= w 

iy 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2335 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund Nagar Palika 
| aris | स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक | FRIP 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
Le ॥ WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 


100.0% 


1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 139: 700 
1.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार lids 
Extent of non revenue water (NRW) Pe 
1.4. भैर राजस्व जल की आत्रा canes 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता canons 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 05% 
Quality of water supplied : 
1.7 प्रदाय aa की गण 100.0% 
Cost recovery in water supply services x, 
जल प्रदाय में लागत वसूली 100:9# 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
है जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता os 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल्र जल प्रबंधन 


च्य 
oo 


09 
oO 


2 
> 
Zz 
> 


wo 
Nn 


N 


100 


> 


N ~ na 
2/6 poral ae eae 
° 


Ww 
wo 
i 


bb 
nN 


Coverage of toilets 


गौचालयों 0, 
५ g की उपलब्धता 100.0% 
22 Coverage of Septage/waste water network services rae 
हि मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 0% 
Collection efficiency of sewage network हि 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100 06% 


मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल Ar TO 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 31184 


Efficiency in collection of sewage charges a 
2.9  सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


4 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ssa! 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता ie 
Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण acess 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


= 
o 
f=) 


100 


छल पु 
3 
Oo 


= 
> 


Zz 
2 


NA 


= 
> 
Zz 
> 


z 
> 
Zz 
> 


87 


NA 


झट 
> 


100 100 


100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


0, 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 
Extent of cost recovery in SWM services a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
हे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 
Efficiency in collection of SWM charges 


3.8 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा Hat जलोत्सारण तंत्र की ae 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


es 
4.1 100.0% 


0.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


100 100 


NO 
o 


0० 
x 
. 


ND 


15 16 


38 39 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2336 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | eres | लक्ष्य 2021-22 | 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


100.0% 


an 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1960 


Extent of metering of water connections है rr 
13 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ene be 
Extent of non revenue water (NRW) ६, 
1.4 ओर राजस्व जल की मात्रा ep Bi 
Continuity of water supply Di Holts 
1.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 2.0 
1.6 [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
है उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता oa 
Quality of water supplied 5 
1.7 vara जल की गण 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 3 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 4, 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
19 जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता Pane ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


oO 


N bh = 
a Q = oo =~ 


> 


= 
oO 00 
oO 


wo 


o 
i 


2 | मल जल प्रबंधन 
मन वन ee ता 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ees 


2.7 
Efficiency in collection of sewage charges é 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 32:08 NA 
3.1 


z 
> 


fl | 
oO 
| 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


* 3 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1099% 


100 | ० | 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरंण 

3.4 Extent of municipal solid waste recovered 

; शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 

: ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वस्‌ल॑ 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

#8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता ae o 

STORM WATER DRAINAGE 

eae | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब i uy 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 100 | 100 | 


100.0% 100 | 100 | 


100.0% 


100.0% 


N 
* 
IN) 
a 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2337 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक | aris | 8 । लक्ष्य 2021-22 
[a4 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eis a i 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


oO 


2 


135 Iped 


0, 
1.4 |गेर राजस्व aa की मात्रा a0 a “ 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee | os — 
17 bea अल की गए supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services ४ 
1.8 जल vars में लागत gat 100.0% 23 24 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20700 ee 
Pern WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
2.2 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता HCO 128 ss 
Collection efficiency of sewage network NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment ० 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की 100.0% NA NA 
७ 
ar 
Efficiency in redressal of customer complaints * 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eo? 100 108 
Efficiency in collection of sewage charges 3 
2.9 |Rrata में लागत वसुली की क्षमता oe a Na 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HY 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services ४ 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BON | | a 
Efficiency in collection of SWM charges 5 हे 
3:58 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता meee is 28 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा stor की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 7 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ {ree ie a 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2338 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| सर. | प्रस्तावित सूचक aria | | वर्तमान स्थिति । लक्ष्य 2021-22 
2020-21 
Ea WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ; eg 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100:2# = | co 

1.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135: 19०0 a %2 
Extent of metering of water connections 6 

1.3 hoe Vers कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 93:27 
Extent of non revenue water (NRW) ०) 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0 ae = 

1.5 जल vers की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 5 | 6 

1.6 |अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae a8 
Quality of water supplied 6 

1.7 प्रदाय जल्र की गुण 100.0% 81 82 
Cost recovery in water supply services ४ 

1.8 जल प्रदाय at aera aah 100.0% 20 21 
Efficiency in collection of water supply - related charges हु 

1.9 Saver में लागत वसुल्री की क्षमता 2 oF et 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services है 

2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20030 100. 100 
Collection efficiency of sewage network 5 

23 |मत्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10070 NG 135; 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 मल जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20052 NA My 
Quality of sewage treatment ४ 

2.5 प्रशोधित wa जलन की गृ०् 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल्न जल के की मात्रा 


Zz 
> 
झट 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


80.0% 


> 


a xed 
हे | 
* | 


2 
S 


90.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HONE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


=> nN 
NI 00 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100.0% 100 100 


100.0% 


nN 
nN 
© 


= 
iv] 
i=) 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


09) 

= N 

~ 00 
५ 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2339 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivpurcharcha 


District :Koriya 


| सक्र. | प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

[aes जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
* जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
15 Continuity of water supply 
| जल प्रदाय की निरंतरता 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 Quality of water supplied 
; प्रदाय जल की गुण 
18 Cost recovery in water supply services 
j जल प्रदाय में लागत वसूली 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


2. 


Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Household level coverage of solid waste management services 


| स्तरांक | 


Nagar Palik 


a 


वर्तमान स्थिति 
| 2020:21 लक्ष्य 2021-22 | 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


135 lped 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


7 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aad 

2.9 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUNT कचरे का 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


4.1 [वर्षा जल्र जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


42 Incidence of water logging/flooding 
| जल भराव के क्षेत्र 


b 
o 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2340 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivrinarayan District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति cate stot की उपलब्धता 


100.0% 


N 
N 


w& 2 


~ 
0) 


135 [060 


if. eee 24 hour 3० 3० 
Quality of water supplied 400.0% 100 100 


प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत गरी की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
i प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


90.0% 45 47 
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28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 

Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 Rata में लागत वसूली की क्षमता nae Ne NB 
हुआ SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण 

3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 


g 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत eC 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0/0 1 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% | 65४ | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता mye 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


= 
Qo 
oO 
= 
[=] 
Oo 


100 100 


ie w 
>> iS) 
N 


~ 
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Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


2020-21 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक aris | aoe पिता । लक्ष्य 2021-22 


| 1. WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections é 3 
11 loa प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 06068 al ४ 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12> Iped 
Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) ४ 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20:07 ae 26 


Continuity of water supply 


1.5 wat vera की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता clea 
Quality of water supplied 5 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 


100.0% 


90.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80 70% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges ‘ 
2.9 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% Ni Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


हू 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


S : 100.0% 
ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste a 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ae ie ” 


Extent of municipal solid waste recovered 


4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints A 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee sd 
Efficiency in collection of SWM charges . रथ 
3-8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 45 ou 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की (00:02 2 [_—2e. = 
Incidence of water logging/flooding है 
जल भराव के क्षेत्र 0202 1 bi 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2342 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sitapur District :Surguja Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | erin | | Serle. लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


100.0% 
135 Iped 
1.3 100.0% N. 

4 4 


A NA 
Extent of non revenue water (NRW) : 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 2 41 
0 3.0 


Continuity of water supply 24 Hours 3 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


1.5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 93 | | 


Quality of water supplied 


vara जल की गए 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
19 |जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता हे 205028 8 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की gO 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


2.5 100.0% 


2.6 


2.7 
2.8 


2.9 


Household level rages of solid waste management services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
ji शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 
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2343 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sukma 


District :Sukma 


Nagar Palika 


a प्रस्तावित सूचक 


a WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
13 Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


1.9 
शौचालयों की उपलब्धता 
2.2 Coverage of Septage/waste water network services 
* मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


2.3 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| स्तरांक | स्थिति 
SAR 2020-21 
100.0% 40 41 


100.0% NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
’ मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित Ae जल की गुण 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


100.0% 


सिवरेज में लागत 


Efficiency in collection of sewage charges 


fata में लागत की क्षमता 
eu SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household jevel coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का 


90.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 2071; 7 | #&४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 


100.0% 100 100 


100.0% 100 


80.0% | _1० | 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

38 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 100 100 


100.0% 


0.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


| 1.6 | 


2344 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्तमान स्थिति | लक्ष्य 2021-22 
2020-21 
fan | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
1.1 |जल् प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12047 #8 2 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22106 | _& | | | 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 
“जन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 
Continuity of water supply 
1.0 जब प्रदाय की निरंतरता 28 10018 * 
Efficiency in redressal of customer complaints Pa 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 100.0% 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली atts 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO: 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


| 1.9 | 


6 
Quality of water supplied 
1.7 lwo जल की गुण 100.0% 88 
| 1.8 | 
9 


90.0% 
N) 


100.0% 


100.0% 100 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


100.0% 


100.0% NA 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


100.0% 


सिवरेज में लागत 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 
. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 
Efficiency in collection of sewage charges * 
2.9 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 320 76 Ms 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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34 Household level aly of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.6 


100.0% 

100 
80.0% 100 
100.0% 100 


100.0% 


a 
wo 


iN) 
BR 


100 


100 


100 


100 


= 


0 


=) 


w 
Oo 


fas) 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


0.0% 


hb 
Oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


प्रशोधित मल जल की गण 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2345 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 
| erin | i स्थिति 
| | सक्र. | प्रस्तावित सूचक SRT 0-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TORO a a 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता alee ou 18 
Extent of metering of water connections - NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Eee NA ns 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
1.4 )र राजस्व जब की मात्रा 22280 af | | 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
1.6 [Efficiency in redressal of customer complaints 80:6% | ४ | | | 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता बंप 
Quality of water supplied 9 
1.7 प्रदाय ata की गण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services Fs 
1.8 जल प्रदाय में लागत geet 100.0% 24 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
| 1.9 | जल प्रदाय में त्रागत वसूली की क्षमता 37020 a 2? 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
2.1 Coverage of toilets 100.0% 400 100 
4 शौचालयों की उपलब्धता ee 
Coverage of Septage/waste water network services if 
2-2. मलत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 108.0% da ie 
Collection efficiency of sewage network a 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 90:07 NA ie 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee Ns NA 
25 | Quality of sewage treatment 166:8% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


2.7 
| 3 | 


4.1 


सिवरेज में लागत 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mas 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता # 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level able of solid waste management services. 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का पु 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2346 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 
| सर. | प्रस्तावित सूचक | | erie | seers लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
| 1 | जल आपूर्ति सेवाएं 
पूर्ति सेवाएं 


4.1 Coverage of water supply connections 100.0% 
*__1जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae 
Per capita supply of water 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता one 
13 Extent of metering of water connections 400.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pace 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 मैर राजस्व जल की मात्रा eo? 
Continuity of water supply 24 hours 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 28100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
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1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 9 

1.7  प्रदाय जल की गण 100.0% 9 100 
Cost recovery in water supply services 7 

158 जल प्रदाय में लागत वसुली 104: 24 7 


19 Efficiency ae collection of water supply - related charges 
हि जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 


90.0% 


ao 
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Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Wa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.2 100.0% 100 100 


100.0% 


z 
> 


Zz 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment ० 
25 प्रशोधित मत्र aa की गृण् 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
2.0. प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% Be 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 ferata में लागत वसली 100.0% 4 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ats 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 सिवरेज में लागत saat की क्षमता 012 bas 
ieee SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
> 
z 


2 


a 


N. 


A 
Household level coverage of solid waste management services 100 100 


ot ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 0 1 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 


3.2 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण wee Mg 199 
34 Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
22 शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ents: 100 हे 


3 Extent of cost recovery in SWM services 6 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में oma वसुली eee a 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता gun 
Efficiency in collection of SWM charges 
a8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 29:08 3° si 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 9% 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ICO डे 
Incidence of water logging/flocding 
4.2 जल भराव के क्षेत्र eee Ree 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2347 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Mahasamund 


Name of Municipality :-Tumgaon 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


| aris | वर्तमान स्थिति 
RIF 2020221 । लक्ष्य 2021-22 | 


WATER SUPPLY SERVICES 

wet आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
ral WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ‘ 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% | 10०0 | 100 
2.2 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 400 100 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


चित मा 


100.0% 100 


| 1 | 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
| 16 | 6 
1.7 
जल प्रदाय में लागत 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: ara में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
a ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


5 


100.0% NA NA 
100.0% NA NA 
20.0% NA NA 
100.0% 4 taser | 

80.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ra वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 


100 100 
100.0% 100 400 

100.0% 100 400 

80.0% 100 100 

100.0% 100 100 

100.0% 36 
90.0% 18 हु 


100.0% 


जल AT क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2348 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | भान स्थिति | 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020/21 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


1 
1 
1 


1.9 


2.7 
2.8 
2.9 


3 
3.3 


wet आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


3 
A 
15 Continuity of water supply 
| जल प्रदाय की निरंतरता 
6 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 
24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास॒ता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 20007: | ५४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता sae 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee 


3.4 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3. 
3. 
3.8 


es 


44 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


5 g 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 
7 


100.0% 


80.0% 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | pei लक्ष्य 2021-22 
ce WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि ay 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (40100 ia ia 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता He Ped he ug 
Extent of metering of water connections 5 yn (ne 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee aes me 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
1.4 la राजस्व जब की मात्रा aye a | 
Continuity of water supply 26 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Eee bee i 
Quality of water supplied 6 
1.7 प्रदाय aa की गण् 100.0% 67 
Cost recovery in water supply services ५ 
1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 30 31 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता imei | ४5०० | el 
ze WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 8 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2. मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता BOONE i 100 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क I Hae क्षमता 32%: Ne Ms 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्रता TORO 330 Ne 
Quality of sewage treatment iA 
2.5 gata Ha जल की गुण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 4 4 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
2.8 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 29:05 ioe 00 
Efficiency in collection of sewage charges é As 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eee NS id 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services - é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 109: 100 400 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teel की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जलन की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
* जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 100 
100.0% | 10 | 100 
80.0% | _1० | 100 
100.0% 100 100 


74 


100.0% 


~ 
02 


80.0% 100 100 
90.0% 25 26... 


| oo | 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Visrampur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Surajpur 


Nagar Panchayat 


[am | 


1.6 


1 


2 


प्रस्तावित सूचक 


| ris | 


| वर्तमान स्थिति 


2020-21 लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 


7 

18 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसूली 

1.9 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता ' 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Aa Her की गुए 10056 


5 
2.6 
2.7 
2.8 


2.9 
1 


3.3 


3.5 
3.6 


3.7 


w 
co 


4.1 


4.2 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस॒ली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3. 


Household level lakes of solid waste m 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


100.0% 


135 Iped 


100.0% 
20.0% 


24 hours 


80.0% 
100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


A 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता acs 
; Wa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
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nn 
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Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


80.0% 
100.0% 


100.0% 


100.0% 100 | 100 | 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Wadrafnagar 


District :Balrampur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


aria | a स्थिति 
स्तरांक 0.24 लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


1.3 


1. 


Cost recovery in water supply services 


1.8 जल प्रदाय में लागत Tah 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


4 
samaritan za hous 40 
1.9 जल प्रदाय की निरंतरता <0100ह a ६2 
Efficiency in redressal of customer compiaints 54 
1.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:08 94 vs 
Quality of water supplied ५ 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


135 Iped 100 101 


Coverage of Septage/waste water network services 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गु० 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 

1 


सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 


| ३ | 
सु ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 


4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfilt under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100 
100 
6 


100.0% 


0.0% 


2352 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


Pee ae 
प्रस्तावित सूचक aes लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


100.0% 


> 
= 


= > 63 
N 2 w 
Oo > oO 


1.2 135 Iped 


~ 
oN 
~ 
a 


3 ing हि 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मौटरीकरण की विस्तार 100.0% 
Extent of non revenue water (NRW) a 
1.4 usa जलन की मात्रा 20.0% 2 20 
Continuity of water supply 
1-5 _ जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता fm | | ० | 
[| 
ह ees 
=z 
मल जल प्रबंधन 
विन टिक वी गाता 10० 100 
जेट ia 
fo er  उाबा 
ear 4 = recovery in sewage management 
Shera tert aoe 109 100 


90.0% 


Zz 
> 
= 
: 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


Efficiency in collection of sewage charges 
3.4 


: 
ठोस कचरा प्रबंधन हे हू 
3 ay of pee Acai o municipal solid waste 100 400 
Extent of cost recovery in SWM services 


100.0% 
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Efficiency in Tedressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
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घुली की क्षमता 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
i वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 


100.0% 


oN 
4 


p 
nN 


है जल भराव के क्षेत्र 0.0% 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2353 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Visrampur District :Surajpur Nagar Panchayat 


; मान स्थिति 
AU Sa 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ied 


> 44 
= | 


Coverage of water supply connections ‘ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार mee 2 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped | 58 | 


Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


0) 


1.3 


100.0% NA 
| 00 


20.0% 


Lb 


गैर राजस्व जत्र की मात्रा 
Continuity of water supply 


- 


oO > o N 


24 hours 


जल प्रदाय की निरंतरता 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 100 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय stat IP oP 
Cost recovery in water supply services 5 
1.8 जल्न प्रदाय में ल्लागत वसली 100.0% 2 3 
Efficiency in collection of water supply - related charges 6 ‘ 
1.9 Saver में लागत वसुत्री की क्षमता 20:0 NA Me 
fee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 


शौचाल्यों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

: मल जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित मल जल के 


Extent of cost recovery in sewage management 3 
2.7 सिवरेज में लागत deat 100.0% 3 4 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% | ४8४ | 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ga 
Efficiency in collection of sewage charges é 
29 | rata a anna बसुली की क्षमता see me a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
3.1 [ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1070 28 100 | 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste cae 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 12222 20 पड | 00 


Ny 
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छा | + | (० 
= 
=) 
9 
fo} 
xs 
= 
S 
za 
> 


NA 


nN 
fo) 


Le) 
oo 


a 
iS) 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ye: 180 | 100 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ie 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 93 | ४ | 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली * 
Efficiency in redressal of customer complaints x 53 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee id | _& | 


Efficiency in collection of SWM charges x a 3 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah की क्षमता 90.0% 40 42 


STORM WATER DRAINAGE 
ast stot की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ae 
last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ane = a 
एकल 


Incidence of water logging/floodin 

; जल भराव के क्षेत्र as : hide ze 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


BR] KR 
hm | oa 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Wadrafnagar District :Balrampur 


a 
x 


प्रस्तावित सूचक 


1.1 

1.2 

13 Extent of metering of water connections 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 


= 
a 


जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल्लन की गुण् 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


=a व को तन = 
00 | | | ०७ जज 


ne = 
Ke} 


N 
me 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


2.3 [Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.2 


2.3 
2.4 
5 


Adequacy of sewage treatment capacity z. Na 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 00:0% 937 


Nagar Panchayat 


eae | 


| स्तरांक | 2021-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 4 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार OD i 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped | tot 


34 


102 


01 
NA 


100.0% 


38 


Scie 


100.0% 100 


6 


= 
00 


NA 


Zz 
> 


z 


Quality of sewage treatment ‘ 

प्रशोधित मल जल की गुण् कल डे NA 
Extent of reuse and recycling of sewage o 

26 प्रशोधित aa जल के की मात्रा eo 28) ४ NA 
Extent of cost recovery in sewage management ५% 

2 सिवरेज में लागत 100.0% 10 

| _|० | 


Efficiency in collection of sewage charges 


2 Raa में लागत 


geht की क्षमता 


“8 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
oY ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 


ow 
w 


o . 
» 


o 
a 


= 


a] w | alo 
1 90 | | | @ 


we 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
9 


z 
+ 


100.0% 100 | 100 | 
100.0% 100 100 

| _1० | 100 

100 100 
100.0% | _८ | 65 
80.0% 91 93 


econ | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


[ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2023 


अय्याज फ. तंबोली, विशेश सचिव. 


क्रमांक एफ 5-4/2021/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 5-4/2021/18 दिनांक 01-05-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अय्याज फ. तंबोली, विशेष सचिव. 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2355 


Nava Raipur Atal Nagar the Ist May 2023 


No. F 5-4/2021/18.—Whereas the pre-conditions for release of grant to the municipal bodies as prescribed by 
the 15th Central Finance Commission require notification of the actual and targeted levels of service in respect of four 
basic civil services, namely (i) water supply (ii) sanitation including sewage water (iii) solid waste management, (iv) 
storm-water drainage, and (v) Coverage of Water Supply (24 X 7) in all Public/Community Toilets, now in compliance 
thereof the service level benchmarks for the year 2020-21 (actual) and self-determined for 2021-22 (targeted) for each 
urban local body as prepared on the online module developed by CEPT University Ahmadabad are hereby notified as 
follows, namely :— 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AYYAJ F. TAMBOLI, Special Secretary. 


Name of Corporation / 
Municipality 


शहर ,“/ नगरीय निकाय 


Akaltara Nagar Palika 
AmbagarhChowki Nagar Panchayat 


न.पं. अम्बागढ़चौकी 


न.पं. बिलाईगढ़ 
न.नि. बिलासपुर 


न.पं. facet 
न.नि. बीरगांव 


न.पं. चिखलाकसा 


जिला 


ay 
4 
al 


रायपुर 
जांजगीर चांपा 


। 


जांजगीर चांपा 
राजनांदगांव 


सरगुजा 7 
उत्तर बस्तर (कांकर) 

Arang Nagar Palika 

पे. अर्जुन्दा बालोद 

11 
महासमुंद 12 
जशपुर नगर Jashpur Nagar | _13 
कोरिया Koriya 

बालौद Balod 


जांजगीर चांपा 


5112 
al 


Baloda Bazar Nagar Palika acitar बाजार Baloda Bazar 
Balrampur Nagar Palika न.पा. बलरामपुर बलरामपुर Balrampur 
Baramkela Nagar Panchayat Ad. बरमकेला [रायगढ़ 


दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 


2b] al 
a ala 
AL a 
921. 
Al 


न.पा. बेमेतरा बेमेतरा Bemetara 
AG. बेरला बेमेतरा Bemetara 
ag. भेरमगढ़ बीजापुर Bijapur 


उत्तर बस्तर (कांकेर) 


a Lats ra 
ayaa 4 | दे 
हि दिन हित a 
4ijog]a Be 
al “| a 

4 q 

a a 


a] 


oy 
कफ 


बीजापुर 
बलौदा बाजार 


'कबीरधाम 

बिलासपुर 

जांजगीर चांपा 
जांजगीर चांपा 
उत्तर बस्तर (कांकेर) 
राजनांदगांव 
गरियाबंद 


राजनांदगांव 
बालोद 


4 4 | ab) ap 2} 2h [oo 
7 EIEIE 4. 
4 ‘| | a d 
ea led 


District Name | Page No 


Janjgir Champa 
Dur 
Janjgir Champa 


Rajnandgaon 


Jagdalpur 


Janjgir Champa 


Bijapur 


Baloda Bazar 


Bilaspur 
Korba 


av 
© 
ro 
c 
al 


16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


41 
42 
4 
4 


x 
2 
2 
ou 
9 


3 
4 
45 
47 
48 
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[ भाग 1 


Name of Corporation / शहर “नगरीय निकाय 
Municipality का नाम 

Cc 

D 


imiri Municipal Corporation न.नि. चिरमिरी 
101 Nagar Panchayat 


जिला 
कोरिया 


i 


Dabhra Nagar Panchayat न.पं. SRT 


Dalli Rajhara Nagar Palika 


LUT. दलल्‍लीराजहरा 


4) 


Dantewada Nagar Palika न.पा. दन्तेवाड़ा 


बस्तर (दंतेवाड़ा) 


34, डौडीलोहारा 

Ad, देवकर aie 
Aa धमथा 
ननि धमतरी धमतरी 


Dharamjaigarh Nagar Panchayat .पं. धर्मजयगढ़ 
Dipika Nagar Palika न.पा. दीपिका 


g 


51 ET 

4 <q. 

|. a, g 
| 


राजनांदगांव 
राजनांदगांव 


Dongargaon Nagar Panchayat न.पं. डोगरगांव 


Dongargarh Nagar Palika न.पा. डोंगरगढ़ 


AlTaTalsals] skal saa] sl 
11 है? 8 है. है ॥ हि: + ay] aL) 271 al} दो 
Hla है हि है है हि: J a 
11 = Jal ही। 7 oe 

P| “a 

“| |g 


Dornapal Nagar Panchayat AG. दोरनापाल 


बालोद 


4 
al 
a 


कोण्डागांव 


| 1०० 
TA 
a 


arasgaon Nagar Panchayat न.पं. फरसगांव 


7A 


Fingeshwar Nagar Panchayat न.पं. फिंगेश्वर गरियाबंद 
Gandai Nagar Panchayat aa. गंडई राजनांदगांव 
गरियाबंद 


न.पा. गरियाबंद 
| 

a9. गीदम 

नाप घरघोड़ा 

oT गोबरानवापारा 
FH, गुण्डरदेही 
a5, गुरूर 
न.नि. जगदलपुर 
नाप GAR 
न.पा. जामुल 
नपा जांजगीर 
adore 

न.पा. जशपुरनगर जशपुर 
Aa झगराखण्ड कोरिया 

पा. कांकर बस्तर (कांकेर) 
कसडोल बाजार 

पा. कटघोरा 
. कवर्धा 
a कंसकाल कोण्डागांव 
ना खैरागढ़ राजनांदगांव 
नप॑ खम्हरिया बैमेतरा 

नाप खरीद जांजगीर ear 
न खरोरा रायपुर 
न.पा. खरसिया रायगढ़ 

न खोगापानी कोरिया 

न.पा. किरन्दुल दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 
ad किरोड़ीमल नगर रियगढ़ 

न.पा. कोण्डागांव कोण्डागांव 
aa कोन्टा सुकमा 
Aa. कुरा 


रायपुर 


गोरैला 


‘q 


a 
by 


बिलासपुर 
दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 
रायगढ़ 
रायपुर 


बस्तर 


i 


ane Ca 


जांजगीर चांपा 


a है 


hir' un 
.प. डौडी 
Durg Municipal Corporation न.नि. दुर्ग 


Ms 
=| व कील | 1 a) 74a [ale 
4|4i4 A fed 3 al | al 
x al| a | a 
डॉ व {2 s 
A | 


i 


ajg 


i 


gq 


ata 
i 


SI 


g 
शव 


| 


| 


2] 


District Name | Page No 


49 
Janjgir Champa 50 


lod 51 
antewada 5 
lod 53 
5 
| 60 ' 


Balod 


i 
9 


प्ु1 (0 
9 
No 


5 
5 
5 
5 
5 


4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


03 
nite 


A 


alod 


73 
74 


62 
63 
65 
67 
70 
71 
72 


— 1m ]o 


Janjgir Champa 75 
Dur 76 
Janjgir Champa 77 
Surajpur 78 


79 


Baloda Bazar 


Korba 
anjgir Champa 
Raigarh 


Xo 


xa 
fo) 
= 
io” 
9 


81 
82 
83 
84 
85 
87 


w 


8 


A 
co 


~ 
० 
3 
o 


A 
9 
a 

9 
> 


91 
92 
93 
94 
95 
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Name of Corporation / 
Municipality 
97 
बिलासपुर 
जशपुर नगर 
% Durg 100 
ad कुनकुरी जशपुर नगर 101 


District Name} Page No 


517०1 51 ० 
c 

— 

६.2 


बिलासपुर 

ae 

Pega 
Dhamtar 102 
108 
Lailunga Nagar Panchayat  तिप बलूग Raigarh 104 
105 
19080 Nagar 707०08/0 निय a 890५० Bazar 1% 
[907 Nagar Panchayat 100७७ 107 
108 
109 
110 
Mana-Camp Nagar Panchayat 1 

Koya 112 


Manedragrah Nagar Palika कोरिया 
Maro Nagar Panchayat 
Mungeli Nagar Palika 'न.पा. मुंगेली 


प्र 


emetara 113 
114 
115 
116 
117 
118 


(0-11. 
7 
2 


hamtari 
riya 

arayanpur 
nker 
metara 119 
anjgir Champa 120 
anjgir Champa 121 
nker 122 
aloda Bazar 12 
orba 1 
abeerdham 1 
abeerdham 1 
emetara 


धमतरी 
Narayanpur Nagar Palika ALOT. नारायणपुर नारायणपुर 
Narharpur Nagar Panchayat ALU, नरहरपुर उत्तर बस्तर (कांकेर) 
Nawagarh Nagar Panchayat Ad. नवागढ बेमेतरा 
Nawagarh Nagar Panchayat न.पं नवागढ़ 
Naya Baradwar Nagar Panchayat न.पं. TONER जांजगीर चांपा 


oO | 


SIDIAIZ|AIO 
0 
हे © 


= 


Pakhanjur Nagar Panchayat 'न.पं. पखांजुर उत्तर बस्तर (कांकेर) 


» 
nN 


U 
2 
Zz 
कै 
0 
9 
श्र 
U0 
2 
हु 
5) 
ray 
ov 
Al 
A 
4 
% 
4 
x 


No 
wo 


4 


nN 
oO 


कबीरधाम 
a 

जशपुर कार 
मत 
बिलासपुर 
sre 
महासमुद 
ea : 
| 


_ 


No 
on 


2 
128 
129 


~] 


of 
Oo 
Cc 
a 
£2 


ashpur Nagar 
ngeli 

laspur 

abeerdham 
ahasamund 


ot 
“y 
% 


131 
132 
133 
134 
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Name of Corporation / शहर / Te निकाय 
Municipality का नाम 

Risali Municipal Corporation न.नि. रिसाली 

ahaspurLohara Nagar Panchayat न.पं. सहसपुर लोहारा 


District Name | Page No 


aja Nagar Panchayat न साजा 
akti Nagar Palika न.पा. सकती Janjgir Champa 


aragaon Nagar Panchayat 


दुर्ग 

सारा 10001 Champa 

araipali Nagar Palka नया सराय्पाल 

h Nagar Panchayat नये a 

99900 Nagar Panchayat नए सरगांव 
सुकमा 


न.पं. साराग 


i 


ariya Nagar Panchayat नाप सरिया 
hivpurcharcha Nagar Palika न.पा. शिवपुरचरचा 
hivrinarayan Nagar Panchayat a. शिवरीनारायण 
सिमगा 
नाप सीतापुर 
न.पा. सुकमा 
न.पा. सूरजपुर 

akhatour Nagar Palika न.पा. तखतपुर 

ilda Neora Nagar Palika Tor तिल्दानेवरा 


Al 
पर्व 


4 
| 
a 


imga Nagar Panchayat 
itapur Nagar Panchayat 
ukma Nagar Palika 
urajpur Nagar Palika 


cla] 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| aa. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । का लक्ष्य 2021-22 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 


100.0% 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Ipod 


Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 


Extent of non revenue water (NRW) 5 
1.4 गैर राजस्व जब की मात्रा 20.0% 46 45 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges of 
जल प्रदाय में लागत वसूत्री की क्षमता poe ie G 
ee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 01028 ve ate 
Collection efficiency of sewage network 6 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Pee Me bi 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20228 ne MS 


boul le ee 400.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 
Efficiency in redressal of customer complaints 

2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1205, ae | | 
29 Efficiency in collection of sewage charges 

5 सिवरेज में लागत Tah की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services के 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
: री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 3 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय ane ee 2 2 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


100.0% 100 100 


0, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Wee | | 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 82 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of SWM charges 5 - 
3.8 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:20 ae = 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 50 


Incidence of water logging/flooding 
जल भरयाव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


0.0% | oo | 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2360 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Abhanpur District :Raipur Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक । | स्तरांक | a 202 Ket | लक्ष्य 2021-22 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार > 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135॥960 
Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार छ 


Extent of non revenue water (NRW, 

Continuity of water supply 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:076 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 100.0% 
जल प्रदाय में लागत is 


Efficiency in collection of water supply - related charges _ 
1.9 Sagara ama वसुत्री की क्षमता 20.0% | ४ | 92 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Ae जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 

: प्रशोधित Aa जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज a arta वस 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 

४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


100.0% 100 400 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services E 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 100.0% 47 50 


Efficiency in redressal of customer complaints |) 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pute 108, 


Efficiency in collection of SWM charges of - 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुल्री की क्षमता ee ne 2 


STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2361 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Adbhar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक । स्तरांक 9020 21 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार noe ae 20 sie 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1 301060 


४ | ४ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार = 
Extent of non revenue water (NRW कि Be 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण् ieee 
18 Cost recovery in water supply services 

3 जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयां की उपलब्धता ee 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TBO 100 108 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की WI क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 10597 
Quality of sewage treatment 


0, 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


100.0% |_+ | 


100.0% 


100.0% 


Household level coverage of solid waste management services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.1 100.0% 


100.0% 


४ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BOO 
9 Efficiency in collection of sewage charges ie ae 
Rata में लागत की क्षमता | 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
es ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता ene (20 
Extent of segregation of municipal solid waste 
38 शहरी ठोस sve कचरे का gare 
Extent of municipal solid waste recovered 
oA शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का BOO 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
४ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत UBC Ye 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता fone 7 | ४ | 
Efficiency in collection of SWM charges 5 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4. वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
* जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2362 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ahiwara District :Durg Nagar Palika 
| | am. | प्रस्तावित सूचक ee 202 ne | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार EO 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12200 
Extent of metering of water connections 400.0% NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


af 
Cost recovery in water supply services हे 
| 18 | जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% 


90.0% 


N) 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


| 19 | 


0, 
1.4 |)र राजस्व जल की मात्रा eee ae 
Continuity of water supply 
1.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 2.25 2.3 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
ete | 6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe af | | 


24 


52 


a 


N 
w Oo 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


start seme ae a 
24 पिता (00.0% 
2.6 |प्रशोधित मल जल के पूर्वअपयोग की माता 28 MA ba 
27 aa हे गन recovery in sewage management 400.0% 2 3 
29 leah is कर sewage charges 90.0% 
eal SOLID WASTE MANAGEMENT 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


4.1 


4.2 


a 0, 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ioe ane 108 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Tee ine bike 
Extent of segregation of municipal solid waste A 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 1 00:028 in? ee 
Extent of municipal solid waste recovered 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 100 


28 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल eee ae कर 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 9 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 
Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा, प्रबंधन में लागत Tae की peels ee fe - 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


100.0% 59 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2363 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | वर्त 202 ioe ल्रक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
oat आपूर्ति सेवाएं 


11 जल प्रदान कलेक्शन का विस्तार 100.0% 

प्रति पति ota Sea 135 Iped 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शन के मोटरीकरण की विस्तार 100.0% 
5 4.5 


Continuity of water supply 
15 |जल्न प्रदाय की निरंतरता &210 018 है 
Efficiency in redressal of customer complaints z 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४3252 | | 100 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Teoh 

Efficiency in collection of water supply - related charges हि 
| 1.9 | -0 paver में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 43 44 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


100.0% 


100.0% 100 100 


2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20:02 ne Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता foe nas ia 
Quality of sewage treatment दर 
2.5 'प्रशोधित मत्र aa की गुण eee Me NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management = 2 
* fata में लागत वसूल 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 92 93 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


31 Household level tat of solid waste management services 400.0% 

' lane कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार te 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 

. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ह 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 

‘ शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण ie 

Extent of municipal solid waste recovered 6 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का sone 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services is 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah one 
wi 
41 Coverage of storm water drainage network 
i वर्षा Tel जलोत्सारण तंत्र की लंब 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
3 जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Cfean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


2364 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambagarh Chowki 


District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल vars की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
Fis | pS WET 2021-22 
100.0% 51 


135 [9८0 72 

100.0% NA 
20.0% 

24 hours 0 3 


प् w z 

nN oo o > 
wo अं (छ ~ o 
~ oO १] wo xe) 


प्रदाय जल की ह 100 
1.8 ee supply services Gaede है |. ४० | 
en WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
| मल जल प्रबंधन 
oil peal Oe saat 100.0% 100 100 
22 ला मत निगम लेट tant की व्यापक ५ 100.0% 100 100 
200 isi 
24 * अलजल के प्रशोधन asm की प्रगति 
25 el a 31350 “05073 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
. सिवरेज में लागत Teel की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
za ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services = 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


20.0% 


100.0% 


80.0% 


2 
> 


o z Zz 2 
lf HH | 
z wo z z z z 
> >| Pl] pl] > 


90.0% 


100.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
| 100 | 100 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


80.0% | oe | | _& | 
90.0% 37 38 7 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


to 
| 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2365 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


= = Sa" [ae 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ney es |e 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार हि 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (23012 8 

Extent of metering of water connections 


0, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Apo ae e 
गैर राजस्व aa की मात्रा i 
जल Wars की निरंतरता 0425 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services . 
जल प्रदाय में लागत वसुली 10622: ~ : 
Efficiency in collection of water supply - related charges 57 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता “one zt 2 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता i 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ५ 
31 लिसकचराप्बंधनवीसंदअकाबिस्तार | 2900 | too | too 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस aie कचरे का प्‌ श्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered ia aa 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ i 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (05422 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 10262 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्ष जल जलोंत्सारण तंत्र की ae [210 24% 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2366 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । के | | mea 2021-22 | 2021-22 | 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


y 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार cs 
Per capita supply of water | ce 

1.2 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 135 [pce oF 
Extent of metering of water connections हि Kies 

1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2005 078 NG Ne 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


४ 24 hours : . 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 84 
४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ta 
Quality of water supplied é 
1.7 प्रदाय जल की गए 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services é 
जल प्रदाय में लागत Teoh 072 es a 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता / 00:26 100 18 
24 anne 10.0% WA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 3, 

2.58 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता none 180 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

29  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2050 28 Ms we 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ee की का व management services 100.0% 400 100 

ea 10008 100 10० 

ao ठोस अपषिष्ठ कचरे का वैज्ञानिक लिपटन + 100.0% 2 ang 

36 ne कचरा प्रबंधन मे a वसूली. services | 100.0% 46 48 

कस ४०% | ७ | 7 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 60 है 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ९५ 
4.1 [वर्षा ara जलोत्सारण तंत्र की aie Uae a0 ie 


Incidence of water logging/flooding 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ny 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2367 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Arang District :Raipur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ania | | eee | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections fs 

1.1 जब प्रदाय कनेक्शन का विस्तार es a ae 

1.2 lop व्यक्ति ra की उपलब्धता 135 [pea ae oe 


Extent of metering of water connections 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 02000 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


Cost recovery in water supply services y 
1.8 जल प्रदाय में लागत R 100.0% 73 75 


Efficiency in collection of water supply - related charges शा 
1.9 जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 0:28 a8 | wo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| 2 | मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets : 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 

2 मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता : 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित Het जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
* सिवरेज में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत व॒सुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.4 


Household level coverage of solid waste management services डे 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


36 Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 3 | wo 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints B 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता es 
Efficiency in collection of SWM charges 36, [| छा 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


| 4 | वर्षा जल की निकासी 


100.0% 100 


3.4 


| 4.1 | 1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 12 13 


0.0% a ee | 


2368 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Arjunda District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | ieee लक्ष्य 2021-22 
1 4 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 1000 te i 
Per capita supply of water 3 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 101 10: 
Extent of metering of water connections 6 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार uae by Mas 
Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 गैर राजस्व जब की मात्रा an 28 कक 
Continuity of water supply 
जब प्रदाय की निरंतरता eee = | 40 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | | | 8 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
eee supplied 100.0% 400 400 


Cost recovery in water supply services 100.0% 
aa vera में लागत है 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


| 2 | मल जल प्रबंधन 
21, | eaerat की उपललातो 100.0% 
22 मल मल निगम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 100 100 
24 मर जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यालता 100.0% NA NA 
2.6 प्रशोचित मल जल के पुर्नडपीग oT 20.0% NA NA 
27 Ped हद गत recovery in sewage management 0089 | ६6 | E 
29 Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत की क्षमता 


हि ओं Y% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2922 100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100:9% 120 102 
Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 100 100 
80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


9%, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TO 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत हु 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 8 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
43 44 7 


Efficiency in collection of SWM charges 5 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ee | oe | 


Incidence of water logging/flooding 


0, 
जल भराव के क्षेत्र 05020 


4.2 


लिंक आना Les 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2369 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar 
Palika 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक SRT 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
Lae | WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत aah 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


100.0% 
135 locd 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


aN 
wo 


z 


wo ~ 
on oO a 


~ 
isa) 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गृण् 


100.0% 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


20.0% 


= 
> 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायलों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत Teel की क्षमता 


80.0% 


90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services , 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


‘tf 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


0.0% 


| 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2370 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bagbahara District :Mahasamund Nagar Palika 
| am प्रस्तावित सूचक | aris | 202 Ai | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


100.0% 


135 ipcd 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Quality of water supplied 

Vera जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पृ 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
Para में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


3.2 
3.4 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 100 poe | 
100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुल्री की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल SHAN तंत्र की लंब 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2371 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | भान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक SRIF 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
Fou WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

Per capita supply of water 

12 प्रति व्यक्ति जन की उपलब्धता 125 od 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Vera जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल vers में लागत aah की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


[Xe] 
ow 
wo 


nN 


: 
: 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ad जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गु० 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


100 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ei 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


= 
3 
Oo 

* 
Qo 
=) 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2372 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 
[am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | 1 | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

wat आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections थे 

A ae प्रदाय कनेक्शन का विस्तार WON “ag ey 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Nes Ince oF bi 
Extent of metering of water connections NA 
जल Vers कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 23 22 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints " 

| 16 | 6 | sone की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20220 2 aS 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 100.0% | se 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 100.0% 20 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

1.9 जल प्रदाय में त्रागत वस॒ली की क्षमता ७८४२६ a a 

eae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets (९ 

2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 

22 मित्र / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1000 9 ane 109 
Collection efficiency of sewage network 

23 laa aa नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता BR AA 

25 Quality of sewage treatment 10064 


प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पु NM NA 
Extent of cost recovery in sewage management 2 3 
सिवरेज में लागत वसुल्री 
Efficiency in redressal of customer complaints 91 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges हा 

2.9 सिवरेज में लागत wat की क्षमता 20: 320 Me Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 100 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 


1 


[=] 
५ 
= 
Qo 
o 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ J 109 ie 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 2 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वस॒ली 100.2% ia ९1 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 84 | ६४ | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 

Efficiency in collection of SWM charges é z 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 130061 bis 1S 

| 4 | STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network e 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 222 2 डे है; 

Incidence of water logging/flooding 0.0% ee | oe 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2373 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balod 


District :Balod 


Nagar Palika 


| सक्र. सक्र. प्रस्तावित सूचक 


मान स्थिति 


2020-21 | | लक्ष्य 2021-22 | | 


| | स्तरांक | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


1.1 Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


5 Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


16 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


1-7  (प्रदाय re की गुण् 

1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

| 1.9 | 9 Efficiency collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल्र जल प्रबंधन 


12 Per capita supply of water 
i प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
13 Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
1.4 भर राजस्व जब की मात्रा - aoe 
1 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


0) 
wo 


135 Iped 105 107 


100.0% NA 


N 
Oo 
Np 


oo 
f za 
° > 


24 hours 


100.0% 100 100 
100.0% 47 49 
90.0% 54 55 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
Fal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


= 
[=] 
oS 
= 
५3 
o 


2 
> 
2 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की VATA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
arta में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.7 
2.8 
2.9 


| $ | 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3.3 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


5 
: 
० 


z 
> 
2 
> 


Zz 
: 


2 
> 


> 


rele 
“if 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


36 Extent of cost recovery in SWM services 

४ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
é ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
' वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100 100 
100,0% 20 22 
80.0% 91 93 


90.0% 


63 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


0.0% जाओ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baloda 


District :JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | Bula | | mea 2021-22 | 2021-22 
ra WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections है 24: ७ 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe 6 ig 

Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 locd 413 114 

Extent of metering of water connections 5 an a 
1.3. laa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ano a Ne 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 23 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता eH souls | so 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में त्रागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


2.6 |प्रशोधित मल जल के पूर्तठपयोग की भात्रा 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 100 100 
NA NA 
100.0% NA NA 


100.0% 


z 
> 
z 
* 


20.0% 


z 
S 
2 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


27 |सिबरेज में लागत 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
‘ सिवरेज में लागत बसली की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Zz 


oO 
fh 
| 


z 
> 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe a 
3.4 pee of pe waste recovered 80.0% 100 100 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 4 45 ig 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


oO जे 
तय 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2375 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BalodaBazar District :BalodaBazar Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक | erie | 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत Teoh की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 2 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% NA 
Quality of sewage treatment oe 
प्रशोधित मल जल की 100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


| वर्तमान स्थिति लक्ष्य 20 21:22 


2020-21 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में लागत की क्षमता POR? 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services — 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


80.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2 


Extent of segregation of municipal solid waste en re 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण | 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


2376 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | । spa ie | लक्ष्य 2021-22 
ee WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि an ie 

1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार MORO न & 

1.2 प्रति व्यक्ति ae की उपलब्धता 2,200 

4.3 |Extent of metering of water connections 16070% पा ee 

; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 

Extent of non revenue water (NRW) हे 435. - |e 

1.4 |भेर राजस्व जल की मात्रा en” 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
Efficiency in redressal of customer complaints £008, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 008 
ee Supplied 400.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services हर लिए जज का ee 
जल प्रदाय में लागत es 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


19 Efficiency in collection of water supply - related charges 
| जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


= 
i=) 
OQ 
= 
OQ 
=) 


मल / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता aaa 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता st 
Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता mae 
Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित aa aa की “29089 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्मठपयोग की मात्रा oie 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 [सिबरेज में लागत aah ie 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
4 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mes 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 lata में ब्रागत वसूली की क्षमता 200% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
| ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


100.0% 
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Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
[aes वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


100 100 


mm 


44 45 


82 83 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2377 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 
co प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | लक लक्ष्य 2021-22 
ate | WATER SUPPLY SERVICES 

ae आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae = 58 
Per capita supply of water | 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1251069 hi eee 108 
Extent of metering of water connections ji 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oer NA Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 4 a 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा Poe a4 23 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.5 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | 91 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की | 100 | 100 
Cost recovery in water supply services 30 31 


जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 6 
| 19 | जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 20:22 oi 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


S 
z 
rh 


100.0% 


=a 
> 


Fel जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


za 
> 


a 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


z o = 2 Zz Zz Zz 
wo yn) Pp, P| > 

fh 

>] a 


27 सिवरेज में लागत 5 100.0% 13 
Efficiency in redressal of customer complaints 3005, 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता care 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9  सिवरेज में लागत मुत्री की क्षमता rae ve N 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
be | ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services > 


‘: ओं 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 108.0% 100 1९५ 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


100,0% 100 100 


100,0% 100 100 


Extent of municipal solid waste recovered 


0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 60.0% 109 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee 100 199 
Extent of cost recovery in SWM services ४ 
3.0 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल eee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mae 
Efficiency in collection of SWM charges 9 - 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 2007 = =? 
ae} STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की लंब् 180.0% fe ae 
Incidence of water logging/flooding 0.0% i ee Kk foe 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific तां590541 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2378 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Barsur District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ | 2020 | लक्ष्य 2021-22 
| ! | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


1.2 प्रति व्यक्ति aa की उपलब्धता tee 069 of ee 
Extent of metering of water connections a eT 
1.3... जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार amas Ne Me 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20709 पड i 
जल vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% | ५४ | 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता शक 
हि 


Quality of water supplied 5 
1 प्रदाय जल की 37 100.0% 100 100 


Cost recovery in water supply services 5 i ae 
1.8 जलन प्रदाय में लागत वसली 100.0% 25 27 

Efficiency in collection of water supply - related charges हे je) Oe 
19 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 25030 42 ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
| प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges ‘ ६. ie 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aga NR ie 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता व 


Extent of segregation of municipal solid waste 

यही ठोस eit wet पृथ्थकरण 10० 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HOVE कचरे का YSIS vie 

Extent of scientific disposal of municipai solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3 Extent of cost recovery in SWM services bs 
*0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत cae 102 238 a0 ae 
Efficiency in redressal of customer complaints : 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee Mi 
Efficiency in collection of SWM charges 6 “ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता aoa a a 
STORM WATER ORAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
| 4.1 | 1 Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2379 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | omnis | peeling | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
vA जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Tee | | ae 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता dee Iped oe ae 
Extent of metering of water connections है NA 
1.3 laa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0:07 ue be 
Extent of non revenue water (NRW) ‘ 
1.4 |भैर राजस्व जल की मात्रा sig oe + 
Continuity of water supply ५४ 
1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 74 
OS उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता vor L 
Quality of water supplied ५ 
1.7 प्रदाय aa की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services ५४ 
जल प्रदाय में लागत pele 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत ahs 
ae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 
2.1 शौँचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services है 
2.2. मित्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:06 190 102 
Collection efficiency of sewage network 3 
Ad जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee a 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ce ids 
Quality of sewage treatment NA 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management | 4 | 


3.2 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 


Household level coverage of solid waste management services 


80.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ° 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


की क्षमता 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 | _४& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Ae 
90.0% 70 m 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2380 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bastar District :Bastar Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | aris | eae ait लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ; 
1.1 |जल Vert कनेक्शन का विस्तार 100.0% 25 


Ex 


Le] 
o 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 3 1260 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


on 


100.0% 


z 
> 


20.0% 


N 
Oo 


24 hours 


No 


1.7. |प्रदाय जल की गए 100.0% 100 100 

4.8 cee 2 लक supply services 100 0% 26 

| 1.9 | मात collection दा - related charges ५6 0% | | 5 

| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

2.1 वा को तो | 100.0% L 100 100 

ae eee woe [te E 
ger ae a woos ७ हर 


Quality of sewage treatment ४ 
प्रशोधित aot Tet की गुण् ieee AR ne 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 


80.0% 8 | | | 


90.0% NA NA 


Household level coverage of solid waste management services 


A ait 9, 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100: 228 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 

oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ACEO bye 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 

ie शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 02192 ine 108 

Extent of municipal solid waste recovered 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


9 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 
Extent of cost recovery in SWM services 5 

3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 100.0% 28 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता if 


Efficiency in collection of SWM charges हर a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ae a2 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ nee 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


0.0% 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2381 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 
— "se 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक । pe | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ee 


Continuity of water supply 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22360 a ite 
Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied ५ 
1.7 प्रदाय जल की गए 100.0% 
Cost recovery in water supply services हा 
1.8 जल प्रदाय में लागत बस 4 00022 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता as ८ 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल HA WATT 
Coverage of toilets 5 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 3 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20402 Make 00 
Collection efficiency of sewage network ५ 
2.3 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22225 NA Mw 
Adequacy of sewage treatment capacity - 
2.4 |मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae Me NA 
Quality of sewage treatment ४ 
2.5 प्रशोधित war जल्न की गण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage | 
2.6 प्रशोधित aa जलन के पूर्नठपयोग की मात्रा fee wh ae 
Extent of cost recovery in sewage management . 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 2 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 32212 | कि | | 
Efficiency in collection of sewage charges i 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee NA 188 
Ps | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ° 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
४ शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता . 
Extent of segregation of municipal solid waste 7 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 2 028 5 ie 
Extent of municipal solid waste recovered 3 
aA शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 13८25 ९ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0% 100 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pee 28 97 
Efficiency in collection of SWM charges a ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 20.078 at “4 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ‘ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae ames ae 38 
Incidence of water logging/flooding 5 
जल भराव के क्षेत्र ke | oS | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


2382 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. । 0 es । | लक्ष्य 2021-22 | 2024-22 
za WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

12% /पनिवयलि जल की sere 135 ped 
(ee 20.0% 
5 | प्रधान बी mee 24 hours 
1.7 ee supplied 100.0% | 9४४ | 100 

| 1.8 | री व ज supply services rae 
| 1.9 | a a as cl eet - related charges 90.0% aa 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
; मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता 
25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मत्र जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 


प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


100 100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% NA 
100.0% NA NA 
NA 

3 
100 


Efficiency in collection of sewage charges 


Para में लागत Tah की क्षमता 


z 
* 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

us शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100, 9: 100 108 
Extent of municipal solid waste recovered 400 100 
शहरी ठोस HUE कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 | 100 | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tot 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ft की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


90.0% 


ih 

w 
* 

जज 


4 


= 
"3 
io) 


50 52 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2383 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | कि लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ere as a 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12311 4 ai 
Extent of metering of water connections > 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 290.9% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) ४ 
1.4 ओर राजस्व जब की मात्रा ae Bu ae 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता #3. 0 धाम /) #0 
Efficiency in redressal of customer complaints 93 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 ear supplied 400.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 32 34 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 40 42 
जल प्रदाय में लागत Ta 
fae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हू, 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5; 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता as 199 ee 
Collection efficiency of sewage network दे 
2.3 [अल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 29 0026 ia Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 6, 
24 अत aad प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 109:9% ae ve 
Quality of sewage treatment ५ 
2.5 प्रशोधित Ha sar की गृण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage oy 
26 प्रशोधित aa जत्र के पूर्तठपयोग की मात्रा 200% 
Extent of cost recovery in sewage management of 
2.7 सिवरेज में लागत aah 100.0% 1 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 100 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 
Efficiency in collection of sewage charges oy 
2.9  |सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 20:078 ne Ne 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level Palace of solid waste management services 100.0% 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 100 
शहरी ठोस HIVE कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.5 , 

Extent of cost recovery in SWM services ५ 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah Oe 28 5 
Efficiency in redressal of customer complaints : 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस HAT प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब : 


0.0% | oo Ge 


Incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2384 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| स्तरांक._ वर्तमान स्थिति 
| am. | | प्रस्तावित सूचक FART | 2020-24 | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार THOR tig | | 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता (3,200 108 108 


13 Extent of metering of water connections 

; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल Vers में लागत वसुली की क्षमता 


Heat जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


95 | _& | 
100 100 
100.0% 50 51 
| ५8 | | | 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 
i प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


NA NA 
100.0% 3 i ae 
80.0% 100 100 


३ 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ne 2324 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste #, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता wows 1009 ae 
3 Extent of segregation of municipal solid waste a 
3. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 12219 190 ie 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services : 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ee 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 30.09% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of SWM charges _ 4 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता ae ua aie 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्॒ की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हि 
41 last जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ isk ae 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र ns 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2385 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhanupratappur District :UttarBastarKanker Nagar 
Panchavat 
| am. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | 000 ee लक्ष्य 2021-22 
| | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:27 =e a 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1321 060 a ie 
Extent of metering of water connections “ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae Me 
Extent of non revenue water (NRW) Agee = 
9 


Continuity of water supply 

जल vers की निरंतरता ea Lous 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 


100.0% 


जल प्रदाय में लागत 
Efficiency ee collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


100.0% 


90.0% 64 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 100 
100.0% 


100.0% 


Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 5 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित Act जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 4 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints i 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bone ba ie 
Efficiency in collection of sewage charges és 
2.9  |सिवरेज में लागत वसुल्ी की क्षमता 20:08 382 NA 
fa SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 7 ४ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TOO Oe ie neg 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 200:076 we 100 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
' शहरी ठोस HOWE कचरे का पृथ्थकरण ue a 3048: 
34 Extent of municipal solid waste recovered 0 100 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
10७ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 1329 # ae 100 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
Efficiency in redressal of customer complaints 6; 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0% 190 pe 


Efficiency in collection of SWM charges 
ft की क्षमता 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2386 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | eos | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
14 Coverage of water supply connections 100.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार cae 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता isp ieee 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


100.0% 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 100 


= 
oO 
पड 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment : 
प्रशोधित मल Stet की 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


27 lata में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
| $ | ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


20.0% 
100.0% 


80.0% | 8६५ | 87 


_. | 8 | 8 | 2 
i 


90.0% NA NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 4 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


0, 

4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 12 = a 
Incidence of water logging/flooding ९ 

जल भराव के क्षेत्र ५०2 कि आल कि काम 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2387 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_S 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


District :Surajpur 


Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2020-21 


| erie | | लक्ष्य 2021-22 


100.0% 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


135 |900 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

Wart जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


20.0% 


24 hours 1.0 1.0 


80.0% | ४ | 91 


100.0% 100 100 


100 


100 


100.0% 


3५४ 
[=] 
o 
= 
Q 
Oo 


100.0% 


Zz 
* 
है: 
* 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


100.0% NA NA 
100.0% NA NA 
NA NA 


2.53 प्रिशोधित मत्र जल की गुण् 
2.6 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
हु सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


80.0% 


90.0% 


Zz 


oO 
fs 
हर | 


2 
> 


Household level coverage of solid waste management services 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 108 18 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 100 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ oe 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 


Extent of cost recovery in SWM services A 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली beset 
Efficiency in redressal of customer complaints : 5 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee a a5 
Efficiency in collection of SWM charges 6 2 

3.8 ae कचरा प्रबंधन में लागत cect की क्षमता ee Ne 18 

| 4 | STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 

4.1 last aa जलोत्सारण तंत्र की लंब ee we: | iy 
Incidence of water logging/flooding a 

42 laa भराव के क्षेत्र ove as | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


शौचालयों की उपलब्धता 


2388 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ania | esac Iealg | लक्ष्य 2021-22 
2020-21 
ea WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
1.1. जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार ane zt = 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12227: Oh ce 
Extent of metering of water connections i’ Mio” Il ~ anne 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार cane NA Wa 
Extent of non revenue water (NRW) ४ | fats 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा a0 42 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80 03; fae | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता puted 
1.7 प्र eed a supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services हि ऋण जा 
1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 29 30 
4.9 [Efficiency in collection of water supply - related charges 
3 जल प्रदाय में त्रागत 
बज WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


100.0% 


22 Coverage of Septage/waste water network services 400 400 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% Na we 
Adequacy of sewage treatment capacity 
100.09 NA NA 
Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता हे 
प्रशोधित मल जल की wee NA Mt 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


Rata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


ee सिवरेज में लागत बसुली की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level Pate of solid waste management services >. 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


90.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

ठोस FUE कचरे का वैलानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.6 


3.7 
3.8 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


80.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill! under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2389 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal! Corporation 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 20 isl | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 
जल Wert कनेक्शन का विस्तार है 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tapped 


Extent of metering of water connections | as | 50 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) a 
4 |eameseam fe || 
Continuity of water supply 
1s िलप्रदायकीनिततता | tts || 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्त rn निराकरण की ee 1 
Quality of water supplied 
जल प्रदाय में लागत i 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


ऊ 


छा 
छा = 
b wo 


Coverage of toilets 

100 

Coverage of Septage/waste water network services 3 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100-072 190 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


N 
w 


100.0% NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता mae Ne be 


Quality of sewage treatment 
NA 
Extent of reuse and recycling of sewage rs 
sine मल जज के पर्तवधयाग की NA 
: 
सिवरेज में लागत ५ 

Efficiency in redressal of customer complaints is 
उपभोक्ता की शिकायतों के तिराकरण की क्षमता i 5 0 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरज a rac की 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
Efficiency of collection of municipal solid waste fag 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee iy i 
3 Extent of segregation of municipal solid waste ढ़ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 100:0/6 ey 100 
34 Extent of municipal solid waste recovered 80:0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु i 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
E f WM 
xtent of cost recovery in SWM services 4000% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत | 100.0% | 

Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ssi ae 120 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% , 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता : 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ Tee 
Incidence of water logging/flooding ४ 

जल भराव के क्षेत्र eon 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2390 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक 20 लक | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


ex WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee if a 
0 22 


1 
Per capita supply of water 
1.2 प्रिति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 12316 ह 
Extent of metering of water connections NA NA 
| जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार & 
Extent of non revenue water (NRW) 
i गैर राजस्व जल की मात्रा = ee 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 10018 ae 
6 


2.0 
1 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pace 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत वसूली 19070 ee ‘ 28 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता ag cs a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की au 


Extent of reuse and recycling of sewage 
की मात्रा 


17% ee 

ee 

सिवेन मे लागत बसी की हटा कह 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

| $ | 

बम of wee at w mune! solid waste 

ee मम 10० 10० 


Efficiency in collection of SWM charges é 58 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता sai = ie 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 400.0% 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae 
Incidence of water logging/floading é 
जल भराव के क्षेत्र Oe Ie ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2391 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | aris | 202 Mies लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 4 
Per capita supply of water 


; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
: जल Were की निरंतरता 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 


100.0% 


33 32 


जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 7220 #0 ae 

fa WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
C है 
overage of toilets | 
शौचालयों की उपलब्धता ibaa 1 100 

Coverage of Septage/waste water network services 5 

22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता wee 100 198 
Collection efficiency of sewage network “ 

23 मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10214: Ne ba 
Adequacy of sewage treatment capacity oy 

24 ।मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 90:91 NA NG 
Quality of sewage treatment 5 

2.5 genta मल wa की गृण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management é 

: सिवरेज में लागत 42026 ee 1p. 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 87 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


0, 

सिवरेज मे लागत वसूली की कमला 20.0% 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


a 0, 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार #00:9% 100 108 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
: oY ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 400 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| $ | वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


37 38 
| ० | Le oe | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2392 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 
Ca प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | हज लक्ष्य 2021-22 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ORs a | oe | 
Per capita supply of water 3 
1.2 log व्यक्ति जल की उपलब्धता 133 Ped | | an 
Extent of metering of water connections ५ 
1.3... जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10 ne ५ 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
14 bose जल की मात्रा ci ae a 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 2A hours pia 2 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 59:07 a | | 
1.7 पायल की गा 4 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services : 
1.8 जल vers में लागत aa 100.0% 85 87 
Efficiency in collection of water supply - related charges . 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 30:20: oe ee 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ‘ 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
2.2 laa aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TOGO: 109 100 
3 Collection efficiency of sewage network é 
2. Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% Ms NA 
Adequacy of sewage treatment capacity i 
24 पल जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ane Ore 324 Ms 
AE मे अत aa 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ५ 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 20.0% Ne MA 
ea : ia recovery in sewage management 400.0% 40 41 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bae i sa 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 lata में लागत बसुल्री की क्षमता 35000 Ne Ne 
heed SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार vee we 120 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता peas 40 हट 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
‘ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee Hee ” 
Extent of municipal solid waste recovered 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 28 iis 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 4100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ल oe 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 27४2 
Efficiency in collection of SWM charges 60.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 47 अर 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । ae ee | लक्ष्य 2021-22 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार see ie 2 
Per capita supply of water 

12 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता pears se is 
Extent of metering of water connections F fae 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ne Me 
Extent of non revenue water (NRW) ४ 

1.4 bose aa की मात्रा ae oe 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 

1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:65 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 978 

1.7 po अल का 55 0 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 5 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 33 35 
Efficiency in collection of water supply - related charges . 

1.9 |जल्न प्रदाय a ama वसुल्ी की क्षमता hac af 38 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network é 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1088 


Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% NA 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae 


100.0% 


= 
fo] 
oO 


= 
i=] 
i=) 
= 
Qo 
oO 


Zz 
> 


Quality of sewage treatment 


2 


0, 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA se 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management ९५ 
2.7 सिवरेज में लागत 5 100.0% 3 5 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1322 ve 100 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 ।|सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 5 080 NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


0, 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ea aps me 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ene 106 199 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20700 ie 108 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 100 100 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 53 55 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3 Efficiency in collection of SWM charges s - 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ene a af 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


. % 0 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई eee a? a 
Incidence of water logging/flooding 6 
42 जल भराव के क्षेत्र one | Se 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2394 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipal Corporation 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | beg 020-21 | ea 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ५ 
जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 14416 का 


Per capita supply of water 


= 


e|- 


» 


1.2 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता /931॥000 | | 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 

: जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार yas 
14 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 38 


गैर राजस्व Fa की मात्रा 

जब प्रदाय की निरंतरता 2+1008 | so 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 72 

हे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 

Quality of water supplied is 

1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 97 
Cost recovery in water supply services 5 

1.8 जब प्रदाय में लागत aac 100.0% 47 ) 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 

1.9. |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता se = 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
2.1 | शौचात्रयों की उपलब्धता 90 We 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता me 100 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के प्‌ bei 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 सिबरेज में लागत aah eee : 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 87 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges ४ 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता a0 NA be 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन हि 


Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार IOS 100 ue 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता MO. 1 tee 
3 Extent of segregation of municipal solid waste हा 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100;0% 100 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Extent of municipal solid waste recovered 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
7 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Uae 100 ice 
16 
81 
Efficiency in collection of SWM charges 6 - 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tat की क्षमता age ba =e 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Extent of cost recovery in SWM services 

Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब PROS af 
Incidence of water logging/flooding x 

जल भराव के क्षेत्र 08 5 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
Note : N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2395 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । 8300 | लक्ष्य 2021-22 | 
= WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार wee ad 
Per capita supply of water कर 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13> ped if oes 
Extent of metering of water connections % 
जल Vara कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार mee 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा Soe 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 53 0 था #0 20 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
६ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nets 
1.7 lene 02066 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% | 6०० | 62 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता Boe ge 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets x 

2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता mee 
Coverage of Septage/waste water network services 7 

22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:02 100 108 
Collection efficiency of sewage network ‘ 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0#% ms a 
Adequacy of sewage treatment capacity - 

2.4 |मत्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Tee Na Me 
Quality of sewage treatment 6 "| 

2.5 प्रशोधित wa जल्ल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0 |प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा Nt as 

27 Extent of cost recovery in sewage management | 0. 4 1 

‘ सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 83 85 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 सिवरेज में लागत wach की क्षमता ae we 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 400 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3 Extent of segregation of municipal solid waste 4 

४ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 00:02 0 198 

3 Extent of municipal solid waste recovered ४ 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TORO 108 10 
Extent of cost recovery in SWM services of 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 35 - 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता के 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ac | ieee sh ae 
Incidence of water logging/flooding 5 
42 जल भराव के क्षेत्र aad eae =e 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2396 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 


| am | प्रस्तावित सूचक किम | me 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 


N 
co) 


ha जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 30 31 
है जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 135 Ipod 76 7 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections é NA So NA 
13 जत्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae has Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
1-4 गैर राजस्व जल की मात्रा 22072 oe “8 
Continuity of water supply 24 hours 20 


: जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


1.0. |जपकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe ee ee 
18 ae cial ll water supply services 5 
हि eteee ines collectio oe wae egy - related charges 65 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


कट ee 
22 Le उप 10० 

fe eae 100.0% 
आओ eS 200% 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
| सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints is 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee | oe 
Efficiency in collection of sewage char 

सिवरेज में लागत मुली की क्षमता : हे are 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 


- 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 30702 10) 190 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


7 0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता gis ia ve 


Extent of segregation of municipal solid waste 


ae 
a 


| 


= 
wo 

= 
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Oo 
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oOo 
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3.1 


G 


3. 


= 
५3 
o 


0, 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% 190 100 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

शहरी ठोस suite कचरे का पूर्तउपय 200 28 as 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste vs 
शहरी ठोस suite कचरे का वैज्ञानिक निपटान aia 100 154 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 21208 at oe 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ao | ४ | see 
Efficiency in collection of SWM charges 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 7 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 1 00502 1 2 
Incidence of water logging/flooding हू ye आओ 
जल भराव के क्षेत्र 0028 2 ‘ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 


MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2397 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bodla District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक गा | लक्ष्य 2024-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in wate 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


r supply services 


2.2 


135 Iped 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


90.0% 


100 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100 


= 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुए 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services है 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


2 2 
> > 


2 
> 


© 
os 


2 
> 


3.3 


3.5 


3.6 


3.7 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.8 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


= 

2 

ca 

S 

ठ5 

© | w 
हि 

o | w 
i 
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100.0% 


* 
093 
N 
00 


4.2 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2398 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bodri District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | मान स्थिति | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
|. 2020-21 
za WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 4 

11 जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22052 a a 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12100 eS 
Extent of metering of water connections 6 

13 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 19007108: ne 
Extent of non revenue water (NRW) 

14 गेर राजस्व जल्ल की मात्रा 32426 i 
Continuity of water supply 3 
जल vars की निरंतरता 24005 8 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 1920 
Quality of water supplied 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services is 

1.8 जल प्रदाय में लागत aaah 100.0% 24 26 
Efficiency in collection of water supply - related charges 6 

19 जल प्रदाय में त्रागत वसुत्री की क्षमता eee | 56० | eS 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


0, 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 12028 10° 1 
Collection efficiency of sewage network है 
मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22 Ne NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता deme Ne Ee 
Quality of sewage treatment हि 
2.5 प्रशोधित Aa जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 2 
सिवरेज में लागत बसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2008 a ae 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 | rata में लागत वसूली की क्षमता wore us a 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 10.0% 100 ue 
Extent of municipal solid waste recovered of 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 20:0/९ 0 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Lamers 190 ea 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Toe 5 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eds oF 190 
Efficiency in collection of SWM charges 5 4 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 20.0% Mi 22 
ea STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 18 
0.0% 3 


20 
जि जान 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2399 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Champa District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | aris | | poe eae लक्ष्य 2021-22 | 
[a WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Wee 


135 Ipcd 


42 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार = 
Extent of non revenue water (NRW) हि 
गैर राजस्व जल की मात्रा ae Pe ait Se 
Continuity of water supply 
zo | 2० 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
17 Quality of water supplied 
हे प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


1.8 


2.2 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


2.7 100.0% 


80.0% 


90.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aes 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैजानिक निपटान ge oe 


Extent of cost recovery in SWM services पे 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ego" 4 


100.0% 100 100 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
Z उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of SWM charges 7 7 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में ल्रागत वसली की क्षमता uae कक जा ee 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.1 


0.0% 


2400 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| सक्र. प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. । | लक्ष्य 2021-22 
a | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 33 

1.1 | Ser प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12070. ae is 
Per capita supply of water a 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता te 1200 2 | | 
Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


ae प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 22 21 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 

13 जलन प्रदाय की निरंतरता 22 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
22 lal pi निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00798 ie 100 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की WIS क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 190:0# 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 100:0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 13 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
fata में लागत वसूली ; 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


80.0% 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


2 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 190 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 22208 हद ie 


100.0% 100 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost a in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली aes 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के लिराकरण की क्षमता | | 108 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुत्री की क्षमता ae 34 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


100.0% 14 15 


0.0% | ० | ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2401 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । et लक्ष्य 2021-22 
ee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५; 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 200 22 a ni 
Per capita supply of water 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता Weipa af | eo | 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार one ne MS 
Extent of non revenue water (NRW) 5 3 
14 भर राजस्व जल की मात्रा 2508 at : 
Continuity of water supply 
1.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints > 
1.6 | sapien की शिकायतों के निराकरण की क्षमता el yee ie 
1.7 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 5 | ee 
1.8 जल vera में लागत 5 100.0% 41 42 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5; 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 90,9% | ४ | 5 
ae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हर 
2.1. शौचात्रयों की उपलब्धता Ue ie? 109 
Coverage of Septage/waste water network services & 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 100 108 
23 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 


20.0% 


3.7 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


fata में लागत 
Efficiency in redressal! of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network of 

41 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब meee ae 2° 
Incidence of water logging/flooding न 

me जल भराव के क्षेत्र pe Rae ae ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2402 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक | स्ताांक | 02 Ay लक्ष्य 2021-22 
Re WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Cran ae 3७ | | 
Taal 200% : : 
se zur 3० 3० 
मो ली शिकायत नरक ली ०७० _ | »% | ५ 
ee 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 100.0% 37 38 


जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


90.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fel / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 


100 100 
NA 


100.0% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.3 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Te 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2403 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 0000 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
ea WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Cc ks i 
11 overage of water supply connections 400.0% 37 38 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ‘ 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल्न की उपत्रब्धता 135 1060 108 104 


Extent of metering of water connections ; 
1.3 Ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2222 NA 


Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 और राजस्व जल की मात्रा anne al 

Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 | ao 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
Wart जल की 
Cost recovery in water supply services x 
जल प्रदाय में लागत Woe 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management हे 
2.7 lata में लागत 100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aaa 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार a 22 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 100 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
100.0% 100 100 
80.0% 100 100 
3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

25 [sta कचरा प्रबंधन में लागत वसूली de 

Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


| 4. STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ee 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब | 


Incidence of water logging/flooding | oo | 
जल भराव के क्षेत्र : 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2404 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | Betis | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
| 1 | जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ४ 


गैर राजस्व जल की मात्रा 22503 a ae 
जल प्रदाय की निरंतरता 51105 oe ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की Lease 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


135 Iped 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Fat जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वस 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services _ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 3 


Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण i 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की oe 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2405 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuriya District :Rajnandgaon Nagar Panc 
सूचक | स्तरांक.. वर्तमान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 3020-24 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections > 
1.1 जलन Ware कनेक्शन का विस्तार 109:2 6 oh 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति aa की उपलब्धता 13910 14 
Extent of metering of water connections हा an 
1.3 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee MS 
Extent of non revenue water (NRW) 9 
1.4 bose aa की मात्रा 25028 2 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता ae outs oe 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


100.0% 


hayat 


लक्ष्य 2021-22 


प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल्री 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
wal Wart में लागत वसुल्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ORS Nee a8 
Collection efficiency of sewage network Rg 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00: 20९ 1९४ um 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 109: 27 ay 342 
Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की गुण् 108.0% me Ms 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 84 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services के 100 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 100 

शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee ake 100 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस HUE कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2406 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | gig AKT 2021-22 
rie | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
1.1. जलत् प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Avo 2” e 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 ॥000 83 95 
Extent of metering of water connections हि a 1 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee MS be 
14 Extent of non revenue water (NRW) 
5 गैर राजस्व जल की मात्रा 
जल प्रदाय की निरंतरता £ 20 a 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 97 | ५४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied & 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत a 32 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 71 72 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता at TATA 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 

*___[प्रशोचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100 100 


Efficiency in collection of sewage charges 4 
fata में लागत वसली की क्षमता ee MA be 


2.9 
Ee SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


|] 0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.9% 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


80.0% 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 1 é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार toe ae ie F 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस HAVE कचरे का पृथ्थकरण i 


Extent of cost recovery in SWM services jams 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ८ 


ae 


33 34 


Incidence of water logging/flooding 


8, 
जल भराव के क्षेत्र oid 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2407 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya Municipal Corporation 
| am. | : प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | are | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि कह |e 

a जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 190.0% es a 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 130 131 
Extent of metering of water connections * 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eae me N 

14 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
है जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
gttarerat की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की IU 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


24 hours 
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Household level coverage of solid waste management services 4 

3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सैवाओं का विस्तार eae | 00 | i 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00222 2 100 100 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100;0% 100 


Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता mas 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब कट 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र oe 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2408 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | | aris | | ee et लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
wat आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100% 
Per capita supply of water 
12 प्रति व्यक्ति जत की उपलब्धता 7 | # 
13 Extent of metering of water connections ae — wk 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 2070 | 9५४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
1.7 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 100.0% 


शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


100.0% 
Quality of sewage treatment 


0, 


Extent of reuse and recycling of sewage 


की मात्रा NA 
Extent of cost recovery in sewage management 18 
सिवरेज में लागत वस 
Efficiency in redressal of customer complaints 100 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में त्रागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


हट HT 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:2% 1 2 109 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered ‘5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 80.07 199 108 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:97 1p ie 


Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee ae 58 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 0, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता saree | | i 
Efficiency in collection of SWM charges A 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee की क्षमता 10006 | | a 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


100.0% 100 100 


Note :ULB 
of MSW is 


Coverage of storm water drainage network है हे 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He ates 2 a 
Incidence of water logging/flooding 0.0% |_९ | 

जल भराव के क्षेत्र 468 


has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WT 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2409 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-DalliRajhara District :Batod Nagar Palika 
| स्तरांक | | ada 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक स्थिति लक्ष्य 2021-22 | 
I 2020-21 
ae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
os जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार sees is i 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1222 169 | | ae 
1 Extent of metering of water connections 


Tat 0, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% NA NA 
67 


3 
‘ Extent of non revenue water (NRW) 3 
1.4 |) राजस्व जलन की मात्रा 222 22 
Continuity of water supply 
1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 91 
: उपभोक्ता की शिकायतों के ATE की क्षमता nah 
Quality of water supplied 9% 
1.7 प्रदाय जल fap 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
ue जल प्रदाय में लागत वसूली /900:9% a it 
9 


1. 


Efficiency in collection of water supply - related charges ४ ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता score ae 5 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


100.0% 


100.0% 100 100 


2.7 सिवरेज में लागत वस 
ee 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ape 
Efficiency in collection of sewage charges 
eS लग नली 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन वी सेवाओं का विस्तार 


: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ne 1 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Lge Ne 
Quality of sewage treatment é 
2.5 प्रशोधित Har जल की गण 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
; प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 100.0% | ० | 4 
o . ‘0 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:22 10५ pe 


Extent of cost recovery in SWM services 5 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 00787 32 22 

Efficiency in redressal of customer complaints 4 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता £0.07 ey . 

3.8 3 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


80.0% 100 100 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 


100.0% 83 84 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2410 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dantewada District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
ca प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | 202 oe | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections % 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार {ogo ng ne 
Per capita supply of water - 
1.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2321 | | ef 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


19 52072 2 7 200 eee - related charges 90.0% 93 94 
ard WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
al ath ana eee ue ae 
22 aes to 0 
og one a कक: 100० NA NA 
eo मत जे के recycling of sewage 20.0% NA 
dnd gale in sewage management 100.0% 10 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 400 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level coverage of solid waste management services 


. ait %, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 100 ed 
Efficiency of collection of municipal solid waste dj 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2226 190 ane 
Extent of segregation of municipal solid waste ; 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ee 190 #09 
Extent of municipal solid waste recovered 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 100:0%8 42 8 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री की क्षमता 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 
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2411 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Daundi 


District :Balod 


Nagar Panchayat 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक । 2020-21 
za WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:02 = oo 
Per capita supply of water & 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped | | 100 
Extent of metering of water connections NA NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 45 44 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 2410 था ce eA 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 88 | ४ | 0 

“उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

1.7 100 100 
Cost recovery in water supply services 6 

1.8 wa vera में ब्रागत ae 100.0% 70 
Efficiency in collection of water supply - related charges 7 

19 जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता ere af oe 

ra WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% | 10 | 00 100 
Coverage of Septage/waste water network services दी 

2.2 | मलत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 99:04 a 100 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment > 

2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0 प्रशोधित aa जल के की मात्रा Ne NA 

27 Extent of cost recovery in sewage management 4 2 

j सिवरेज में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 22 | ४ | 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 


सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत ayer 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100 100 
100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


Efficiency in collection of SWM charges 
ft की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


100.0% 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता : 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 


2412 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Devkar District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | ere | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५ 

1.1 जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 220: 7 | eo et 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 103 104 
Extent of metering of water connections 3 

13 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:04 NA he 
Extent of non revenue water (NRW) 

14 |भेर राजस्व जल की मात्रा 20:0% iw ee 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 ॥ ao 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

16 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 29:01 aA a 
Quality of water supplied 

1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 

1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 43 45 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

19 |जल Vera में लागत वसुली की क्षमता ean Zi 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ae जल प्रबंधन 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management . on 1 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
el वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


3.6 


3.7 
3.8 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 100 
100 100 
100 100 
100.0% 100 400 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Nagar Panchayat 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dhamdha District :Durg 
aw, प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.. 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 
| जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1000 
1.3 Extent of metering of water connections 100.0% 


1.4 


1.7 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गु० 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


20.0% 


24 hours 


100.0% 100 100 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत fr की क्षमता 


Aa जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पु की मात्रा 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


4.1 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का पु 


Household level coverage of solid waste management services 


पड 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


90.0% 


2414 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 74 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:08 a 2 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 138 10९6 Jet ee 


Extent of metering of water connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 228 Me Be 


Extent of non revenue water (NRW) हे 
1.4 | राजस्व जल की मात्रा 20:02 3 29 


Continuity of water supply 3.5 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों % 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता aa | oe 
Quality of water supplied 5 
प्रदाय जल की गुण panes 
Cost recovery in water supply services हि 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसूली 0:28 . 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
i जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eae 


मल जल प्रबंधन 
ु 


: WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Extent of reuse and recycling of sewage | 
2.60 प्रशोधित aot जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 23224 NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management ‘ 
2.7 fata में लागत वसली 100.0% Po 8 ७ ८| 2 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
हे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता vee 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
ava में लागत वसुली की क्षमता 20:03 Ny ua 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन i 
Household level coverage of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2270 a0 180 
Efficiency of collection of municipal solid waste हूँ 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100.078 une 109 
3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eed ioe ial 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 
0 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100.0% 19 Hae 
Extent of cost recovery in SWM services कि 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:06 100 
Efficiency in collection of SWM charges 9 दे 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 10442 #8 ae 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ LOGOS va 13 
Incidence of water logging/flooding q 
जल भराव के क्षेत्र one 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; | 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2415 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक | वर्त 2 02 ie | me 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


1 


100.0% 


* 
Oo 
* 
pa 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


1.6 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of Septage/waste water network services 
; Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 


135 Iped 106 107 
80.0% | ४8 | 82 
100.0% 100 100 
100.0% 39 41 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 100 100 


100.0% 


z 
> 
2 


100.0% 


2 
> 
4 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


100.0% NA 


=z 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत Ta 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


wd 
o 
o 


Household level coverage of solid waste management services” 


Zz 
> 
oo = 


Zz 
> 
Zz 


100 


= 
o 
o 


100.0% 


| 41 | 1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


100.0% =a 10 
0.0% ae | ०0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2416 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


मान स्थिति 
2020-21 


लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


| am. | 
Per capita supply of water 
; प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
| जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
; गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
17 Quality of water supplied 
* प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ल्ी की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


| 1.8 | 


| 1.9 | 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Ae जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level eee of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2417 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्त 262 को | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
Ze WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता = 


24 hours 


Quality of water supplied 5 
Cost recovery in water supply services हा 
| 1.9 | 9 


Efficiency in collection of water supply - related charges i 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 30:28 id ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 100 100 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ! Me dad 


100.0% NA NA 


3.1 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ie 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 23201 108 10४ 


3.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


100.0% 100 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


| | 95 
Efficiency in collection of SWM charges 6 - 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता see of a 


4.1 


4.2 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत 


100.0% 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा aa जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2418 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । pet लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
हि Coverage of water supply connections F 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ian = “a 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल्॒ की उपलब्धता ues ie 
Extent of metering of water connections 5 Kas कार 
1.3 ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार / 09:27 NS eas 
Extent of non revenue water (NRW) é 46... |. 15 
1.4 |जर राजस्व जब की मात्रा ano” iP 18 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal! of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied ४ 
1.7 प्रदाय जल की ग० 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 32 33 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4 
1.9. |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:0% a 
Sap | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets a 
2.1 |शौचालयों की उपलब्धता ea 100 {0G 
Coverage of Septage/waste water network services हे 
2.2. मलत्र / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1026 me 100 
Collection efficiency of sewage network m 
2.3 मल जल नेटवर्क की Hye क्षमता 00:07 Ne NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
24 [मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता (2024 ba bas 
25 Quality of sewage treatment 
‘ प्रशोधित मल जल की गु० 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
* प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Rata में लागत वसूली 


Extent of cost recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 

3.1 Household level bas of solid waste management services ~ 

. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
j शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ; 

3 Extent of segregation of municipal solid waste i 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ane 190 
Extent of municipal solid waste recovered ‘ 

3.4 lost ठोस अपषिष्ट कचरे का Pune ‘isk 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 10५ 
Extent of cost recovery in SWM services हि 

3-0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 108.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints : 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:06 190 100 
Efficiency in collection of SWM charges E - 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसत्री की क्षमता 2:06 21 ie 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की at 2:08 a 
Incidence of water logging/flooding i 
जल भराव के क्षेत्र Be ; | a | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2419 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dornapal District :Sukma 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक erie | RSET hell लक्ष्य 2021-22 
ze WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार nee a ae 
Per capita supply of water 
1.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1900 oe 
Extent of metering of water connections 5 NA | NA 
1.3. laa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 1300 200 ai Me 
Extent of non revenue water (NRW) हे 
Continuity of water supply 
1.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 1.0 1.0 
Efficiency in redressal of customer complaints | 
16 _ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:44 ee ae 
Quality of water supplied 
1.7. प्रदाय जल Brae 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 4 
1.8 जल प्रदाय में लागत R 100.0% 42 43 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4 
1.9. जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता noe Be 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets A 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
2.2 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.074 180 0 
3 Collection efficiency of sewage network < 
2. मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 108-0% Ne ie 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता me ba Ne 
Quality of sewage treatment 4 
2.9 प्रिशोधित मल जल की गृण कि कर 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
“ [प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management A 
2.7 सिवरेज में ana 100.0% 3 4 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 100 100 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 Rata a ama वसूली की क्षमता Ne NE 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services हैः a 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार ace ave He 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 109.0% ane 199 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 6 
ie शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee ba 248 
Extent of municipal solid waste recovered 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान wee 100 tee 
Extent of cost recovery in SWM services की 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3-7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bene |_& | 
3.8. (Efficiency in collection of SWM charges seo ae y 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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19 Efficiency ह collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 |मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
23 Collection efficiency of sewage network 
है Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
| 24 Adequacy of sewage treatment capacity 
4 Aa जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 
25 Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुए 
Extent of reuse and recycling of sewage 


2.0 _[प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2420 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Doundi District :Balod Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-21 eT 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार nee oy ae 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 11008 | oe weg 
Extent of metering of water connections 3 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार nee ne pa 
Extent of non revenue water (NRW) है 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 22080 ee, ee 
Continuity of water supply 
जल vera की निरंतरता aa nous ze en 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
1.0. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe el a 
ae 524 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
90.0% 74 75 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% NA NA 
100.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत Tat 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


29 सिवरेज में लागत बसली की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
ea वर्षा जल की निकासी 


20.0% NA NA 
100.0% | ६6६ |' 7 
80.0% 91 92 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


4.1 


4.2 


100.0% 100 100 

| 1० | 100 
100.0% 100 100 

100 | ० | 
100.0% 100 100 
100.0% 33 34 
80.0% 91 93 
100.0% 87 8 | 

0.0% | ०९ | | ० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2421 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Durg District :Durg Municipal Corporation 
| am. | प्रस्तावित सूचक | mnie | eal ४ हे स्थिति | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


fan WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee 2 
Sa 


61 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


1.2 135 [000 


100,0% 


Extent of non revenue water (NRW) 5 
1.4 |भैर राजस्व aa की मात्रा ie i 5 a 
Continuity of water supply 
15 जल प्रदाय की निरंतरता soe 2 20 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 4 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता re 
Quality of water supplied ‘ 
प्रदाय se की गण 20: 028 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 


100 


oN 
oo 


1.8 


Ei 


© uy wo 
५ 


er = 


1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

19 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत ft et क्षमता 


95 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मत्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
शौचालयों की उपलब्धता 10002 100 
Coverage of Septage/waste water network services - 
2.2 मल्र। मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ees pe ee 
Collection efficiency of sewage network : 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता lOO Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 10400 Mw 
Quality of sewage treatment B 
प्रशोधित मल जल की गुए 100:026 २28 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20220 
Extent of cost recovery in sewage management ५८ 
Tara में लागत वसुली unis 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 
Efficiency in collection of sewage charges ‘ 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ene Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन i 


100 


Z = 
> | > 


z 
S 


oO 
acy 


= 
> 


Household level coverage of solid waste management services कर 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:07 bat 100 
Efficiency of collection of municipal solid waste e 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 200/0/76 ued 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20:00 100 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 12239 108 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00270 igo 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Bae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्र की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5, 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की te 00:04 2 
Incidence of water logging/flooding कि 
जल भराव के क्षेत्र nee : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2422 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ania | 202 हा । लक्ष्य 2021-22 
ze WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 1202 40 28 BS 
Per capita supply of water 

1.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता / 2006 oF 
Extent of metering of water connections é 

1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00020 
Extent of non revenue water (NRW) q 

1.4 और राजस्व जब की मात्रा 200 टी a6 
Continuity of water supply 

ga vers की निरंतरता 24 hours 5.0 5.0 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee. 
Cost recovery in water supply services 


1.8 जल प्रदाय में लागत ee 
19 piven) ert collection a water supple - related charges 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
ee ee 10. NA uA 

गिल मल जग 1000% 

ee मत जल ae 20.0% 
07 0132 ersten in sewage management 100:6% 
28 ्पमकत ch शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00 2 i 
29 URAL लग ली charges 90.0% 
foe SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

ell as सम ली ee management services 400.0% 100 100 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 
80.0% 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
हे शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ah 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
हु उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
3.8 


90.0% 


100.0% 


47 


0.0% 


01% «८0 , .:| i ae ॥ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2423 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | | sealer ee लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 42 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee ae 18 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता मिले a Be 
3 Extent of metering of water connections 2! 
1. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार es a 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा 40:00 28 oe 
Continuity of water supply 4१6 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 1.5 1.5 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 
Oe eee supplied 400.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली ene 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
: Sa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 400.0% 


Collection efficiency of sewage network 
मल Fel नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की IS 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोध्चित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

ata में लागत 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.4 


2.5 


2.9 


Household level coverage of solid waste management services | 


oI ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 
NA NA 
100.0% 2 3 
80.0% 85 |_& | 
NA NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस Hote कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 

है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 

: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
4.2 Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 


3.3 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2424 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | | aris | | eer लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


NO 
an 


५0 
= 00 


4.1 Coverage of water supply connections 400.0% 
*_]जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार uaa 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति aa की उपलब्धता 00504 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) कु 
1.4 |गैर राजस्व जल की मात्रा ene 
Continuity of water supply 
16 जल प्रदाय की निरंतरता 24 10वीं 


~ 


> 
> 


x 13 9० © & wo 2 a NO 
के छा B 

sb 

a 


Efficiency in redressal of customer complaints by 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe ie 
Quality of water supplied ‘ 
1.7. प्रदाय जल की गण 100.0% 8 
Cost recovery in water supply services 2 
जल प्रदाय में लागत वसुली 1082 ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 0) 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20:५20 हर U 
[a WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2-1 शौचालयों की उपलब्धता 2050 28 100 


Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
2.2 laa मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100;0% 199 ia 
Collection efficiency of sewage network “ 
23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.87 NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00702 Ne 
25 Quality of sewage treatment 400.0% 


प्रशोधित मल जल Hr ay 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत aget 

Efficiency in redressal of customer complaints 


2.7 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2 
> 


100.0% 


80.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


90.0% 


Zz 
> 


Zz 
* 
Zz th Zz za Zz झट 
> >| PrP] Pr | 


Oo 
He 

09 

= 


lead 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


— 
"3 
o 


100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 


100.0% 


= 
Q 
oO 


Extent of segregation of municipal solid waste 7 १60 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण ere ne ce 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 108 as 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 6 
36 लैस कचरा प्रबंधन में लागत वसल 100 0% 
Efficiency in redressal of customer complaints > 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0# 180 108 
Efficiency in collection of SWM charges ० 26 हि 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 3259 0 3 ap 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हे 84 
4.1 वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ede = of 
Incidence of water logging/flooding ¥ ee ee ae 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 1:08 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gariyaband 


District :Gariyaband 


Nagar Palika 


| am प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


लक्ष्य 2021-22 


८ मान स्थिति 
igh 2020-21 


100.0% 


Per capita supply of water 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


135 Ipcd 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


100.0% 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की TU 
1.8 Cost recovery in water supply services 
* जल प्रदाय में लागत वसूली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत fy की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

oftarerat की उपलब्धता 

2.2 Coverage of Septage/waste water network services 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% | 100 | 100 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100 100 
NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता aids Ne 
Quality of sewage treatment NA 
2.5 प्रशोधित wa जल की गृण् 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के प्‌ 
Extent of cost recovery in sewage management 2 3 
सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pia 
Efficiency in collection of sewage charges हे 
29 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता enn bet Mr 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level Sadat of solid waste management services ~ 400 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 400 100 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 100 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services > 
9 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae 100:0%6 ie i 
Efficiency in redressal of customer complaints oy 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 100 190 


38 Efficiency in collection of SWM charges 
2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2426 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | ae is | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22228 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


135 Iped 114 115 


100.0% 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Quality of water supplied 5 
प्रदाय जल की 100:0% 


Cost recovery in water supply services of 
जल प्रदाय में लागत 220 2020 #8 Bi 
| 2 | 


Efficiency in collection of water supply - related charges 8 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता PEO | wo Ge 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 190:0# my 190 


Collection efficiency of sewage network 


2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ba al 
Adequacy of sewage treatment capacity 
2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता bel = 
Quality of sewage treatment ५ 
प्रशोधित मल जल की 00:08 1245 NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level ciel of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/floodin 

42 [जल भराव के क्षेत्र रे : page 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


80.0% 100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :--Geedam District :DakshinBastarDantewada Nagar 
Panchavat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक | 9008 लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


N.A - Not 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निशाकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली है 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता हर 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 
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37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
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Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


ow 
wo 


2428 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक कि | बक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
leer gl WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

1.1... जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार IDOE “ sl 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1321020 | ४4 | $5 
Extent of metering of water connections 4000% nia 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार i 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ° 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता Ze NOUS 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

1.0. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 02228 on eo 
Quality of water supplied 

17 प्रदाय जल की 100.0% | 5४ | | wo 
Cost recovery in water supply services 4 

4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 30 0% 


2.1 


2.2 


जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Fa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


= 
[=] 
i=) 


Pd 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level की सता, of solid waste management services ms 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


z 
> 


Zz 
> 


100 


> 


S 


z 
> 


z 
j 


a 
~I 


> 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


100 100 
100 100 
100 100 


छा 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2429 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur Nagar Palika 
| aris | वर्तमान मान 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक । 202 ae | लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 शक a 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae @ is 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता “12 “2180 a 
Extent of metering of water connections का eee 
at 100.09 NA NA 
1.3. Ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 
Extent of non revenue water (NRW) : a Ce 
1.4 मर राजस्व जल की मात्रा celle 2 = 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
1.7 232 supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 37 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges 7 do 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae # ae 
ae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services दर 
2.2 मत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2०४०९ 100 100 
Collection efficiency of sewage network é 
23 laa जत् नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10808 NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
100.09 NA NA 
24 laa जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता a 
Quality of sewage treatment 7 
2.5 प्रशोधित aa जत्न की गुण 05:08 nA 2 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 41 42 
; सिवरेज में लागत Tae 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee ES | | 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata में लागत बसुली की क्षमता 22:03 ae NA 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 100 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100 400 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 100 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 6, 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah nee 


Efficiency in redressal of customer complaints हर 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ave | 00 ie iis 


Efficiency in collection of SWM charges 2 a5 7 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 300% ie fe 


| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Te 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2430 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ania | | 0 | लक्ष्य 2021-22 
ee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 100.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 
Per capita supply of water nae 
12 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 133 1060 
1.3 [Extent of metering of water connections 400.0% nie 
* जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ° 
Extent of non revenue water (NRW) é 
14 गैर राजस्व ae की मात्रा 528 28 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | ao 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 122 
Quality of water supplied 
1.7 vara जल की 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 aa प्रदाय में लागत 9 100.0% 42 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


शौचालयों की उपलब्धता 100:0# 
Coverage of Septage/waste water network services हे 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22220 
Collection efficiency of sewage network ४ 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOGA 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ° 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की TOGO" 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
Z उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


3.2 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


100.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 100 
100 100 
100 100 
| 100 100 
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भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2431 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gurur District :Balod Nagar Panchayat 
|_स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक SRIF | 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 


14 
1.5 
1.6 


1.7 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


135 [८0 


20.0% 


24 hours 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


ee] 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level rales of solid waste management services . 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 
9 | 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2432 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 


| स्तरांक | मान स्थिति 
सूचक - 
| am. | प्रस्तावित F स्तरांक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ue 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ate a ie 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 188 Ipc 108 
Extent of metering of water connections है 10०. ४. हर 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ogee 100 mA 
Extent of non revenue water (NRW) 3 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा 200% | 4० | 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 224 8 घो 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:92 ie 100 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
'जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 9४:2५ a ad 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 


वाल गा sect 

6 [eae मल जल esa 
Eads व eae recovery in sewage management 
28 ्पशेकता की शिकायत के निराकरण बिक आए 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ५ 
3.1 ora कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार mee 100 100 


32 [ese ramet ae 
See nee | 


me | N 
“| ® 


: é 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah पर 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता re 


Efficiency in collection of SWM charges 5 od 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता nee ue ts 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network vs, 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र ४ 1 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 


MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
NLA - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2433 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jaijepur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | मत | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| । | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हा 
1.1. Sagara कनेक्शन का विस्तार 1 ‘3 ee 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12 100 of ze 
Extent of metering of water connections 9 
1.3 जल प्रदाय कलेक्शनों के मौटरीकरण की विस्तार 180.0% Ne ne 
Extent of non revenue water (NRW) तर 
1.4 |गेर राजस्व जल की मात्रा 20507 ne Zs 
aa प्रदाय की निरंतरता 2910 018 20 
Efficiency in redressal of customer complaints Ae Ge) 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता = 
Cost recovery in water supply services हि 46 
1.8 जल प्रदाय में त्रागत 100.0% 48 49 
Efficiency in collection of water supply - related charges é हि 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 0002४ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


100.0% 


100.0% 


= 


सिवरेज में लागत wad किले eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता el 

Efficiency in collection of sewage charges NA 


सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 1900 ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
3. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100 ane 
3.3 [Extent of segregation of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YLT 2 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ' 122 ee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 92% ape 1824 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


> 


cei Corer a ww 
न जाए 
Extent of cost recovery in sewage management 
=e 


3 Household level coverage of solid waste management services 


>> 
(=) 
o 


9 ८ 
2 ° 
Slo 
x | 55 
o = 
~I | & 
a es 
3 छ 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 56... ee 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण da की लंब 10/22/2228 28 ae 

Incidence of water logging/flooding कि os 
4.2 जल भराव के क्षेत्र es 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2434 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 

Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 

| | am | प्रस्तावित सूचक erie salah slGl | | ae 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

aca ma | ® 

13 emia wren | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 
जल vara में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


aa प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


100.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 


Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 
100.0% NA NA 
100.0% NA NA 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services ह 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 100.0% 38 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


100.0% 


100.0% 100 100 
80.0% 100 
100.0% 100 


80.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 


0.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2435 


Name of Municipality :-JanjgirNaila 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :JanjgirChampa 


Nagar Palika 


| स्तरांक | स्थिति 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
किक WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
1.1 . | जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10070: ee ut 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जलन की उपलब्धता 135 lped a6 ४21 
Extent of metering of water connections . 
1.3. |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ous 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
14 मैर राजस्व ae की मात्रा one ve a 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | 6० | 0 | so | 
Efficiency in redressal of customer complaints > 
1.6 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ote 120 120 
1.7 पल supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जन्न प्रदाय में लागत वसली 100.0% 13 14 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20522 #6 80 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9% 
2.1 |शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2. [मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2187 220 100 abe 
3 Collection efficiency of sewage network a 
2. मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता HOO de aS 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 100.0% a Ne 
Quality of sewage treatment a 
2.5 प्रशोधित मल set की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ‘ 
2.0 प्रशोधित मल जल्न के yetouatar की मात्रा ere Me baa 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% — al 2 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.09% 97 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pe 


Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


4.1 


4.2 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 190 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee, 

Extent of segregation of municipal solid waste 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण igor 10९ 100 
Extent of municipal solid waste recovered 4 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 20590 76 100 1.09 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste is 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 26:26 200 Ie 
Extent of cost recovery in SWM services 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 032 | | 48 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% a ba 
Efficiency in collection of SWM charges Fy पु 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tell की क्षमता 20.0% a4 25 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल् की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 400.0% 91 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब one 

Incidence of water logging/flooding . 

जल भराव के क्षेत्र oe e : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered ina city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2436 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur Nagar Panchayat 
Tam | 
am. | प्रस्तावित सूचक erie | | piel | लक्ष्य 2021-22 | 
ee WATER SUPPLY SERVICES 

wal आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

1.1. जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 10210 हर 
Per capita supply of water 

12 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 ne 
Extent of metering of water connections ‘i 

1.3 जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ae Or ifs as 
Extent of non revenue water (NRW) 9 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 2122 a 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

1.0. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 

17 oe supplied 400.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 

1.8 loa प्रदाय में लागत वस॒ली [ROP 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

12 जल प्रदाय A लागत वसली की क्षमता 0.08 Be 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

gftarerat की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.7 
8 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प्‌ 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत agen 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


Le. 


ee ioe 
Efficiency in redressal of customer complaints is 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिगाकरण की क्षमता eee oe ee 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 103 
Efficiency in collection of SWM charges | 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ne = 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
| 4. | वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब PO हू ; 
Incidence of water logging/flooding 5 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 0.0% वा जाग el 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2437 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District : JashpurNagar Nagar Palika 
; वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक SRP 2020-24 | mea 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2200 2 डे a0 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1360 Bf | 95५ | 
Extent of metering of water connections R 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 160.0% baie NA 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा peas #2 os 


Continuity of water supply 
जल vars की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 5 
प्रदाय जल की 00:28 | 8 | 
Cost recovery in water supply services 7 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


2.2 


2.3 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


प्रशोधित At जल की 100.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठ॒पयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


2.8 


2.9 


100.0% 


100.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस HORE कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 


BS शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 


100 100 
100 100 
29 31 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.2 


2438 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 
| eis | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक । स्तरांक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


पा अति जल oem [wo fw 
करन के मटर करण deere NA a 
amen . कह 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 100 iba 
Quality of water supplied ४ 

1.7 प्रदाय जलन की 100.0% | 580 | 81 
Cost recovery in water supply services 9 

1.0. जल प्रदाय में लागत 10008 |; हि 
Efficiency in collection of water supply - related charges 7 . 

1.9 जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता 90:07 Me NA 

ea WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Aa जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 

2.2 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 400 4100 


Aa / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.3 100.0% 


= 
Tite 
= 


100.0% 


प्रशोधित मल जल की 20, 6 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल्न जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


०» ७ 
Extent of cost recovery in sewage management nn) a 
fata में लागत 7g | 
: 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिवरेज में लागत की क्षमता Tee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 100 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
री ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता Oe 190 me 

Extent of segregation of municipal solid waste 

oy शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Daas 100 02 
Extent of municipal solid waste recovered ५ 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय ents | 1० | 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 400 400 


शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ati i 

3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints a Go) 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ica 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ° 

Incidence of water logging/flooding 7 
4.2 जल भराव के क्षेत्र One 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2439 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kanker 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


District :UttarBastarKanker 


| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 
Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400:0# 3? cal 


Nagar Palika 
वर्तमान स्थिति 
। 2020-21 लक्ष्य 2021-22 


135 Ipcd 74 75 
100.0% NA NA 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


प्रदाय जल की 
1.8 Cost recovery in water supply services 
‘ जल प्रदाय में लागत 
1.9 Efficiency ee collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय A ल्ञागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


80.0% 


100.0% 100 


100.0% 


90.0% 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क KI WIE क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के की मात्रा 


fe | मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


3.3 


3.4 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.09 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता . 


80.0% 


100.0% 100 100 


80.0% 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2440 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kasdot District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक ari | पा पा लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 3 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Tne _ 2 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


1-4 गैर राजस्व जल की मात्रा 
15 Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer compiaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
7 Quality of water supplied 
* प्रदाय जल की गुण 
1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Hea जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


135 1060 102 103 


100.0% 


100.0% 100 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल AT I 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत Teel की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 2 1009 190 
33 [rete suite कवर oats 10० 10 
3.4 pate of Hels Naa मच की, waste recovered 80.0% | _1|० | 
Se ee तर 0.0% 10० 100 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
i जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 59 | _ 860 | 


0.0% 3 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2441 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Katghora District :Korba Nagar Palika 
| am. | | प्रस्तावित सूचक | erie | | spall ae लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 4 
1.1 जब्न प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10022 20 ad 
12 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता टली si i 
Extent of metering of water connections 5 
1.3 जल प्रदाय Herrera के मीटरीकरण की विस्तार 20:22 me 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा eee 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 20119 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 Quality of water supplied 
; प्रदाय जल की ayo 
1.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय A लागत वसुर्ल 
Efficiency in collection of water supply - related charges A 
1.9 जल प्रदाय में लागत cae की क्षमता 20.0% ae ha 
Paes WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets के 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
22 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता aaa 
Collection efficiency of sewage network é 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता i 


Quality of sewage treatment - 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 


20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत i 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता & 


Efficiency in collection of sewage charges 


90.0% 


fara में लागत वसुली की क्षमता 
ES SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Household level coverage of solid waste management services ~ 


100.0% 100 100 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 100 100 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HONS कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 100 100 


80.0% 100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 100 100 


Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ene bes 


3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


80.0% 100 100 


90.0% 


~I 
rH EE 

“I 

बे 

4 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2442 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
प्रस्तावित सूचक | aris | | 0200 लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


100.0% 


135 Iped 
100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


Continuity of water supply 
1.5 जब प्रदाय की निरंतरता 24 गधा 
1.6 जपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 5 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services 5 
1.6. जल प्रदाय में लागत वस॒ली 00068 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
. जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता न, 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की ions 


Extent of reuse and recycling of sewage S008 a: 


100.0% 100 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


प्रशोधित Ae set पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
ara में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता हि 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste dona: eS = an 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण -0% 


Extent of municipal solid waste recovered é 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ७७४४४ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ° 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 8; 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता none ६७० ie 


3.5 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2443 


Name of Municipality :-Keskal 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Kondagaon 


Nagar Panchayat 


2.2 
2.3 


Los | 


3.1 


ca प्रस्तावित सूचक 
शिखा WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
14 Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 
* प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जज प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


aris | 


लक्ष्य 2021-22 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment हु 
प्रशोधित मल जल की 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपय मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 


Efficiency in collection of sewage charges 
Para में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level pues of solid waste management services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 


100.0% 


3.2 


3.5 


3.6 


3.7 


of MSW is 


। 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2444 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 C भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khairagarh 


District :Rajnandgaon 


ani | 


Nagar Palika 


मान स्थिति 


लक्ष्य 2021-22 


ca प्रस्तावित सूचक 


1.5 


1.6 


1.7 


1.8 


1.9 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


100.0% 


2020-21 


Per capita supply of water 
Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 


135 [9८6 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 


| जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
wa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Hea जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


प्रदाय जल की Ip 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


4.0 


| ४ | 


| 100 


|. $0 | 


100 


100 


38 


51 


39 


52 


= 
oO 
oO 
= 
o 
oO 


100 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100 


NA 


100 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


i 


| 00 100 
100 100 
| 1० | 100 
| 100 100 


~ 
00 
Go 
= 


प्छ 
i) 


wo 
a 


| 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा Tet जलोल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2445 


Name of Municipality :-Khamharia 


(15at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Bemetara 


Nagar Panchayat 


| am. | 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


| ania | | वर्तमान स्थिति 


2020:21 | लक्ष्य 2024-22 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 


135 Iped 


24 hours 


100.0% 


Quality of water supplied 5 


जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क Hl ATE क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


w 
i} 
Ww 
HHH 


= 
fo) 
oO 


100.0% 


Zz 
> 


100.0% 


Zz 
> 


2 
* 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


~ 
00 


~ 
an 
nN 


90.0% 


w 
N 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2446 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | aie | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 | 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10008 a = 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 04241 e ay 


3 Extent of metering of water connections 
4 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW: 
और राजस्थ जल की ui 200% 
Continuity of water supply en ae 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की apo 


Cost recovery in water supply services 3 

18 जल प्रदाय में लागत aa 100.0% 21 23 
Efficiency in collection of water supply - related charges . 

| 19 | जल प्रदाय में त्रागत वसुल्री की क्षमता ed = a7 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 
i शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
ह मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क FI Hae क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नउपयोग की मात्रा enon (४५ NO 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुलल : 100072 | ६6६ | 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 108 ie 


Efficiency in collection of sewage charges 

: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee. NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% NA NA 


100.0% NA NA 


100.0% NA NA 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aay a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण oO ips 10? 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
37 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:03 
Efficiency in collection of SWM charges a - 
a8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता i a8 ef 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 67 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2447 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharora District :Raipur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | वर्त 202 के लक्ष्य 2021-22 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections a 
1d जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 56 57 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ispiipes 3 
Extent of metering of water connections ३४६ 


1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% 


Extent of non revenue water (NRW) ५; 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 18 17 


Continuity of water supply 


जल प्रदाय की निरंतरता 24 1005 


Efficiency in redressal of customer complaints 3 5 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eo ve 7 
Quality of water supplied हे 
1-7 _ प्रदाय जल की गुण 100.0% 79 = a 


Cost recovery in water supply services 3 
1.6 जल प्रदाय में लागत cet 100.0% 87 
84 85 


Efficiency on collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


[ 2.1 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 3 
2.2 |मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता MOO ane In 
Collection efficiency of sewage network | 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eg a a 
2 Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यापता 


9 
3 
4 
Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 |सिवरेज में लागत aaa eee 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत बसुली की क्षमता 
zs SOLID WASTE MANAGEMENT 


Quality of sewage treatment 5 
2.5 प्रशोधित मल जल की गए 100.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


¥ ओं 0, 

3-1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee we 190 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 4 

2 री ठोस HOME कचरे की संकलन क्षमता (2002 28 ae 108 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 

3.3 शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 100:076 100 100 
Extent of municipal solid waste recovered é 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 100 100 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 20076 = =e 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 100 100 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2448 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 
| am प्रस्तावित सूचक erie | | sats | लक्ष्य 2021-22 | 
4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
पट aw [ जन जा 
eS 24 nous 
1.8 ता की ftenrant क orator aoe रे 80.0% 81 83 
1.7 पक supplied 100.0% 88 | 0 
1.8 oe water supply services 100.0% | $ /।[ 10 
19 ulate ले लागत collection o eee - related charges 90.0% 32 33 
zs WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
2.1 निज की उपनत्धाना 100.0% 100 100 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% NA NA 


2.5 


2.8 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता {000% NS bas 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के प 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.9 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत बसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.1 Seki aia level eats da pale waste management services 
oe ia 10.0% 100 to 

3.4 pect al तक, waste recovered 80.0% 100 400 

38 eee M services | are a 
38 विस कार a meee ४०% | «५४ | «४ ' 
| 4. STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 7 72 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड oe 

Incidence of water logging/flooding 5 

जल भराव के क्षेत्र ieee ie oe a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2449 


Name of Municipality :-Khongapani 


(15a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Koriya 


Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


2020-21 लक्ष्य 2021-22 


| erie 


100.0% 


| am. | प्रस्तावित सूचक 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4.1 Coverage of water supply connections 
P जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 
: प्रति cater ster की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


135 900 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शोौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता One Ane tee 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9. सिवरेज a लागत बसूली की क्षमता Ho: 220 Na NA 
ea SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 10 ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 199 Le 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 7 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


80.0% 100 100 


100.0% 100 100 


100.0% 


90.0% 


वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 400.0% 42 43 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की aie yee 
Incidence of water logging/flooding % 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ane | _० | का बा 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2450 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
| aa | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | 202 pay | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 


Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल feta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठुपयोग की मात्रा 


100.0% 


135 Ipcd 


24 hours 
80.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


90.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2451 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirodimalnagar District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 202 a लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

E गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 


1.6 


1 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


1 
| 19 | जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Fel जल प्रबंधन 


7 

8 Cost recovery in water supply services 
2 जल प्रदाय में लागत वसुली 

9 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 


w 
o 
हे । 


रह 
a | > 
& |] > 


= 


0 


100 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रद् क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
५ सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

Ps 3 SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


10 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


4.1 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2452 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Kondagaon 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Kondagaon 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


| स्तरांक.._ 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


Quality of sewage treatment F 
2.5 प्रशोधित म्र जल की गुण् 100.0% NA 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


135 1000 


24 hours 
80.0% 

100.0% 
100.0% 


90.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services धर 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत Teh 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


गा 
No 


2 
> 


QO 


a w 
3 


nN 


~ 
nN oO 


2 2 2 
‘ | 


z 
S$ 


100.0% 


80.0% 


w 


= 
Oo 
oO 


za 
* 


100.0% 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Konta District :Sukma Nagar Panchayat 
| am. | am. प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | । Sa ely | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
i: ower sme |e : 
ee जा : 
is fear os 
18 eo Oe supply services ren 
19 Ec ies collection eater Oa - related charges 15% 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services ५५ 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee Ant ne 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


0, 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता eee 
Quality of sewage treatment é 

2.5 प्रशोधित मल जल की गृण् 100.0% NA NA 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नउडपयोग की मात्रा 

2 Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली 


न 
Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as fe ee 
Efficiency in collection of sewage charges oy 
2.9 | Rata में लागत वसूली की क्षमता 9997 be: Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HORE कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


P में nN 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ta 12207 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 85 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ec 
Efficiency in collection of SWM charges 5 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae की क्षमता 20228 221 ti 


100.0% 


| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् re 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र ie 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Koora 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जब आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 

i प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


District :Raipur 


Nagar Panchayat 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


| स्तरांक । लक्ष्य 2021-22 


100.0% 


135 1900 


100.0% 


a Ww 
Fr | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


9 
14 |भेर राजस्व जन की मात्रा 20.0% 53 
Continuity of water supply 
निरंतरता 0 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4 


80.0% 


2 या a Zz w ne 
छा |७ | + |B] & 
> 


100.0% 100 


= 
cs 
oOo 


100.0% i oe 


५0 
w 
wo 
oa 


ea | मल जल प्रबंधन 

2.1 play gta 100.0% | 00 100 

a i al व 100.0% NA NA 

2.5 eee 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 

* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


100.0% 


oO 09 
Oo oO 
स्वर 
Sx] Ss 
N 
i<e) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस Har प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


3.3 


100.0% 


80.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


90.0% 


100.0% 24 26 
80.0% 84 85 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 


| ein | | न स्थिति 
= = Eo 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
41... [Coverage of water supply connections 400/0% | ७८५ | lw 
है! जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees 

Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 112 113 

Extent of metering of water connections 3 aT |e 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार bu a 
1.4 भर राजस्व जल की मात्रा 20:07 32 
जल vers की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pag 

Cost recovery in water supply services 5 
18 जल प्रदाय में झ्ञागत वसली 100.0% 39 ह 40 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

: aa प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 98 aa 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


77271 1777 पद E (० 
2.3 ee करत 00:55 किक 
ra जल पीतल eran की सिवा NA 
26 [प्रशोचित मल जल के पु्नअपयोग Sra NA 
27 pean sewage management है 
2.8 [टिपभीका की शिकायतों के निराकरण की erat 97 
9 सिवरेज मे लागत वसली eon NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन ee 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oo 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ee शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता IgG 8381 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 
: शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 10:02 ae 
Extent of municipal solid waste recovered है 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 80.0% a 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 100 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान BF ie 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Lone ol 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges i 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत बसुल्ली की क्षमता ne a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 19 
वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की ल॑ Bas 


j incidence of water logging/flooding 
4.2 | aa भराव के क्षेत्र Mid a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kota District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| सर. | प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | | केश | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


be WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 3 
1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार me = aa 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13s ped 82 | ke 
Extent of metering of water connections 

जल्र Ware कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 109: 01 bah baal 
Extent of non revenue water (NRW) 33 32 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता hats 

बदल की supplied ina 5 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fea जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत Tae की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 25 26 


90.0% 52 53 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

: री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ; 

33 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% too )68OFSC«dCSC(t:*é«s 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ४6 


Extent of municipal solid waste recovered 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 460 60% 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 0% 


Extent of cost recovery in SWM services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली : 


Efficiency in redressal of customer complaints हर 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bae 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता woe 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब TOONS is A 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
0 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kotba District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक । स्तरांक । 3020-24 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 322 001 
Extent of metering of water connections 16010% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार nag 
Extent of non revenue water (NRW) हे 
गैर राजस्व जल की मात्रा ZOO = 
Continuity of water supply | ao 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 5 आती 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 85 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 


Quality of water supplied of 

प्रदाय जल की गुण् 109: 
Cost recovery in water supply services 6 

| 1.8 | जल प्रदाय में लागत वसुर्ल i002 


19 Efficiency in collection of water supply - related charges 

5 जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
HA जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400 0% aan 


24 
67 
NA 
50 
4.0 
88 
20 
46 


90.0% 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता we 


3 Collection efficiency of sewage network 3 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10907 Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity " 

2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20722 a NA 
Quality of sewage treatment हु 

2.5 प्रशोधित wat ste की 100.0% NA NA 

26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 
Efficiency in collection of sewage charges i 

2.9 |सिबरेज में लागत वसूली की क्षमता 20:07 


aes SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


= 
> 


i 
09 
‘ 


झट 
> 


Household level coverage of solid waste management services 


a 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00,976 


Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता rene 


Extent of segregation of municipal solid waste 
33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण mea o is 


Extent of municipal solid waste recovered 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ae ise 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


= 
५3 
i=) 


100.0% 100 


= 
[=] 
oO 


3 Extent of cost recovery in SWM services of 
6 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ल Ape as 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| ६ | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 


ke ~I N 
“I 69 00 
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2458 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kumhari District :Durg Nagar Palika 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 2021-22 | 
2020-21 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
wa आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार WOR a ce 
Per capita supply of water 
12 स्‍प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1208: Gt es 
Extent of metering of water connections दर 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10002 NA NN 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
1.4 beamed जल की मात्रा e008 oe 102 
Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
1.6 | पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 800% ioe 100 
Quality of water supplied हर 
प्रदाय जल की 100.0% 95 | ४ | 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5078% 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 2५०४2 oP 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हू 
2.1 |शौचात्रयों की उपलब्धता 22207 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services Sane: 466 406 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 


Fa जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की 


100.0% 


100.0% 


z z z 
| | 


= Zz z 
ede | 


Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा aoe NS MA 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
: सिवरेज में लागत pone : 
Efficiency in redressal of customer complaints हा 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20.9/ ie ne 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता ° 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हर 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
Ss शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता Loe 120 we 
3 Extent of segregation of municipal solid waste is 
-3 ert ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Ue 100 108 
Extent of municipal solid waste recovered 7 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 138 180 1002 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 


शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


a 
i 


= 
[a] 
oO 


1 


= 
i=] 
oO 


100 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की as 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2459 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kunkuri 


District :JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


| | am. | प्रस्तावित सूचक | ania | | 07 लक्ष्य 2021-22 
| 1 | |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
41 Coverage of water supply connections 100.0% 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


1 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


हि जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


4 
-9 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


135 17८0 112 113 


21 Coverage of toilets 
: gtarerat की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20503 12) 100 


100.0% 


100.0% NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित He जल की गुण् 


2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत aah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


100.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


41 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Se 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100.0% 100 100 


100.0% 


80.0% | 00 | 100 


90.0% 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | | स्तरांक | | वर्त 302 दे । लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
| 1 | जल आपूर्ति सेवाएं 
पूर्ति सेवाएं 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


1. 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


1 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of water supply connections हर 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Be Al Ae 
12 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections k 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शलों के मीटरीकरण की विस्तार pee 
4 
Continuity of water supply 
1.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 5.0 5.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
1.7 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुण 
18 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 
-9 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता aoe Mi Ne 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 


100.0% 
100.0% 100 100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


0, 
प्रशोधित मल set की गुण ee 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्न3पयोग की मात्रा ae 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
27 |सिवरेज में लागत aa 100.0% 3 


Household level coverage of solid waste management services 


80.0% 100 | 1० | 


90.0% NA 


Zz 
: 


100.0% 


100.0% 100 | 100 | 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

| + | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


100.0% 


re 
00० 
QoQ 
S|°9 
QO 
& | x 
a 
wo 
J oO 


a 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2461 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kusmi District :Balrampur Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक | erie | | gelato | लक्ष्य 2021-22 | 
eo WATER SUPPLY SERVICES 
am आपूर्ति bale 
verage of water supply connections é 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee ie ae 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1100203 ee 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.078 48 ay 
Continuity of water supply 
जल vera की निरंतरता ae Moule ep 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20120 ibe pe 
Quality of water supplied 


0, 

if प्रदाय जल की ape 100.0% 97 
Cost recovery in water supply services ¥, 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% 21 
Efficiency in collection of water supply - related charges 3 

18 |जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 90.0% 65 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


oO N 
~ w 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Fel जल प्रबंधन 
100.0% 


=e 
iw] 
oO 


Coverage of Septage/waste water network services 
2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100% 1009 
Collection efficiency of sewage network ¥, 
| 2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता one me 
24 Adequacy of sewage treatment capacity NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment ¥, 
2.0 [प्रशोधित मल जल्न की गुप् eae MA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ore अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
a4 शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय ore 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3 Extent of cost recovery in SWM services - 
ठोस कचरा Wea में लागत वस्‌ल One 
37 _ [Efficiency in redressal of customer complaints ह80.0% | se 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of SWM charges 

3.0 laa कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की faa 92 
STORM WATER DRAINAGE 
ex वर्षा जल की निकासी 


fey 
प्रशोध्ित Het जतर के पुर्नउपयोग की मात्रा eae NS 
Extent of cost recovery in sewage management ५५ 
सिवरेज में लागत aaah 20:03 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
2.5 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eave 190 100 
Efficiency in collection of sewage charges | 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0200 NG as 
es SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level Pont of solid waste management services ~ 100 100 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


> 


Zz Zz Zz z 
ale | 


100 


100 


100 


100 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


0.0% 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2462 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 
| | सक्र. प्रस्तावित सूचक । | स्तरांक | । कि | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


॥ 
‘1 


1 


2 
1.3 


Per capita supply of water 
{ प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता “33:20 


1.4 

Continuity of water supply 2181३ 
18 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 
1.6 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
1.7 see अल की गुण supplied aa 
| 1.9 | elle मे लागत collection a pl - related charges 80-08% ae हे 


WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार on 


Extent of metering of water connections ५ 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe 


“ 
ee | ४! 
हु 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 22 22 
: 
5 


Efficiency in redressal of customer complaints 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


2.2 


Hel जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ५ 100 
2.1. शौचालयों की उपलब्धता Oe 190 


0, 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100.0% 
Quality of sewage treatment न 
25 [प्रशोधित aa जत्न की गुप् 100.0% NA N 
26 Extent of reuse and recycling of sewage ae कस कल 


0, 
ata में लागत मे 100.0% 2 3 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 87 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता bree 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:02 1 
के SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
हा 


Coverage of Septage/waste water network services 
Het / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 


= 
oO 
oO 


100 


100.0% 


Zz 
> 
Zz 


Zz 
> 
Zz 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


3.3 
3.4 


3.5 


3.7 


3.8 


3.1 Household level plaka of solid waste management services 400.0% 1 
*. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 340 
Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अषषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे ary 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का tenes निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल्री 

Efficiency in 1601655व of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


0 


100.0% 


= 
=) 
= 
fo] 
oa 


= 
Q 
Qo 
= 
[=] 
QO 


100 100 


100.0% 


00 
oa 


N a 

N a 

th 00 a 
N 


~I 


80.0% 


90.0% 


12 


= 
w 


| 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2463 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lakhanpur District :Surguja Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व Sel की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Household level coverage of solid waste management services ~ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


| erie | 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


80.0% 


लक्ष्य 2021-22 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Lawan 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :BalodaBazar 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


aria | वर्तमान स्थिति | 
स्तरांक 2020-21 | लक्ष्य 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


2 


4 

25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मल जल की गुण् 
6 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 

की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services Gi 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसल 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


100.0% 
100.0% 


90.0% 


100.0% 


80.0% 


कि जब 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2465 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


| सक्र. 


Coverage of water supply connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार हे 


: 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार . 
» 

गैर राजस्व जल की मात्रा ° 


प्रस्तावित सूचक | ari | पर । | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water ees 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 iped 


जल yas की निरंतरता 24 hours | ६४.० | | ६५० | 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2126 108 ape 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 


Efficiency in redressal of customer complaints 5008) 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 


जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges é 72 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 29:08 2० is 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets } 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 


Coverage of Septage/waste water network services 

मल / a feria नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Act जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


100.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता कं 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 2 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 11505 si a 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 0, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता annie | oe 
Efficiency in collection of SWM charges 5 58 ४ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता v0 ee oF 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


जल भराव के क्षेत्र 


2466 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari 


Nagar Panchayat 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


24 hours 


शिकायतों 0, 

उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता १9590 
Quality of water supplied हे 

1.7 प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services é 

1.8 जल प्रदाय में लागत OOS 
| 1.9 | 9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
. जल प्रदाय में लागत ager की क्षमता 339 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


| aris | वर्तमान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक । 3020-24 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections A 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 4207 01 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135.॥900 
1.3 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pale 
14 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


100 


1 


il 0, 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 29:22 5 
23 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment a 
2.5 प्रशोधित aa aa की iene 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के प्‌ 
Extent of cost recovery in sewage management é 
2.7 Parva में लागत वस 100.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oie 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
ata में लागत की क्षमता eeu 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
31 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Pte 
3.2 ‘|Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 9 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 00:22 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 09:06 

Efficiency in collection of SWM charges 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता eee 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


0, 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 100.0% 
Incidence of water logging/flooding हे 
4.2. जल ART के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 
| am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | see Pie लक्ष्य 2021-22 
Ea WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 72 3 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12070 ie 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 113 114 
Extent of metering of water connections ‘ NA =| NA 
1.3 जल प्रदाय Haare के मीटरीकरण की विस्तार 2101 Ne he 
Extent of non revenue water (NRW) ‘, 26 
14 भर राजस्व जल की मात्रा eu ae ee 
1.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints न 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boo 100 aa 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Fa 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


= 
o 
oS 
g 
x 
wo ico) 
00 & 
Sb o 
= oO a 


09) 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% NA 
100.0% NA 


Ye 
2.5 प्रशोधित Ha जल की 100.0% NA NA 
2.6 NA 
2.7 
2.8 [Efficiency in redressal of customer complaints 26१69 ae 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता see 
Efficiency in collection of sewage charges A 
29 lata में लागत वसूली की क्षमता 13248 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 
100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae की क्षमता 
| + | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा aor की निकासी 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


N 


Coverage of storm water drainage network ५५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की NOOO 


Incidence of water logging/flooding 


4.2 जल भराव के क्षेत्र 


med 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


Name of Municipality :-Malhar 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Bilaspur 


Nagar Panchayat 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


80,0% 


100.0% 
100.0% 


90.0% 


| am प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | । poral | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% 

11 |जल् प्रदाय कनेक्शन का विस्तार meee 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1906 
Extent of metering of water connections 6 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार case ‘a mn 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
0 


N 


बे = po No 
© NI bh a “I 


ua 


o 09 


॥ 


N है z aN 
9 | 3 | rnflol]l oe @ | o 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्न जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


20.0% 


NA NA 
NA NA 


Zz 
* 
Zz 
* 


za 
> 


Zz 
> 


100.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
fata में लागत वसुली की क्षमता nee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


= 
> 


lf 


NA 


00 
‘sf 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउठपय 


100 


100 


100 


100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100 


w 


nN 


100 


nN 
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ao 
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o 
hb 


20 


of MSW is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mana-Camp 


| सक्र. प्रस्तावित सूचक 


District :Raipur 


Nagar Panchayat 


|_स्तरांक | 


| लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


100.0% 


135 Iped 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


1.7 प्रदाय जल की 100.0% 
Cost recovery in water supply services 
1.8 जलन प्रदाय में लागत 10D: 
19 Efficiency fe collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ony 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2.1. शौचात्रयों की उपलब्धता 4 20:02 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
; Fel जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता pane 
Quality of sewage treatment 100.0% 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
: faata में लागत ose 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 


सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


m 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का पूर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


4.2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


2470 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Manedragrah District :Koriya Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | वर्तमान स्थिति [| लक्ष्य 2021-22 
2020-21 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 

iB जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार JOO | $ | a 
Per capita supply of water 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 112 113 
Extent of metering of water connections 5 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Me pe 
Extent of non revenue water (NRW) é 

14 और राजस्व जब की मात्रा 29:02 डे a 
Continuity of water supply 

1.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 1.5 1.5 

1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints ४108 | ४ | &४ | 

ः उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee: 

Quality of water supplied é 

17 निदाय जले की गए 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 5 25 

1.8. जल प्रदाय में लागंत वसंत 100.0% 24 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 64 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20.0% ee es 


2.8 

29 Efficiency in collection of sewage charges 
: fata में लागत वसुली की क्षमता 

| $ | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
Heal जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


20.0% 


100.0% 

100.0% 100 
100.0% NA 
100.0% NA 


Zz 
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100 
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NA 


Zz 
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P-4 
> 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services” 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.5 
3.6 
3.7 


3.8 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


ie SS) 
100.0% 100 
100.0% 100 


100.0% 100 


100 


Extent of scientific disposal of municipal 5010 waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Maro District :Bemetara Nagar Panchayat 


ake 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Ware जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ea मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 

की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0% 
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Household level coverage of solid waste management services 


Bs 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HURTS कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


5 
Extent of cost recovery in SWM services 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoa 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ie 
STORM WATER DRAINAGE 
re वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 3 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae EO 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
wel RT & ae on 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


3.4 80.0% 


3 100.0% 


2472 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 
a प्रस्तावित सूचक | aris | ae लक्ष्य 2021-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections % 

1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 409:0 # a | ४6 | 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1032019% a Me 
Extent of metering of water connections 6 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार (20122 NA es 
Extent of non revenue water (NRW) 3 

14 भर राजस्व जल की मात्रा eras | ow | “a 
Continuity of water supply 

aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours | so | | so 0 

Efficiency in redressal of customer complaints ; 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe | | | | 
Quality of water supplied 5 

1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% | | 100 
Cost recovery in water supply services हि 
जल प्रदाय में लागत वसुली 10%0% af 12 
Efficiency in collection of water supply - related charges 42 43 
जल प्रदाय में लागत fr की क्षमता 

| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets - 

2.1. शौचालयों की उपलब्धता 22722 100 10 
Coverage of Septage/waste water network services B 

2.2 अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1437 100 100 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 
Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment a 

2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
: Rata में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level 20276 8 of solid waste management services ~ 
. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HOPE कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
‘ वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


= 
> 


= 
o NO 
Qo 


wo 
9 
QoQ 
SS 
2 
> 
z 
> 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


80.0% 100 


90.0% 65 67 
100.0% 33 34 


0.0% 


* 


हे 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2473 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| स्तरांक | स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ESE ae पे 
Per capita supply of water 

1.2 (प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता Tee ines | _४& | id 
Extent of metering of water connections . 

13 |जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee ba Me 
Extent of non revenue water (NRW) Fe 

1.4 a राजस्व जब की मात्रा ee ee a 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints हर ee *5- 32 

1.0. उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:28 es eS 

1.7 Sac Agvet 50100080 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 

1.8 जल प्रदाय में त्रागत aah 100.0% 21 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

| 1.9 | "3 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ३७०६६३४ al oe 

Rae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ५ 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता ieee 190 190 
Coverage of Septage/waste water network services a 

2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 10070 100 #00 
Collection efficiency of sewage network . 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:27 Lae Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल Ht IO 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


20.0% 


2 
> 


100.0% 


za 
> 


= 
रह 
झट 
हर 


100.0% 


; 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


हर 3 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100.0% जियओ oe ne 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 100" bu as 
Extent of segregation of municipal solid waste हे 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee me pe 
Extent of municipal solid waste recovered 3 
शहरी ठोस HUE कचरे का 00:22 ie me 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ४ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान 100:0# 180 100 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
Efficiency in redressal of customer complaints 87 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges “5 ड़ 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 20:97 a ie 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ५ 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 10 2720 10 " 
Incidence of water logging/flooding ४ 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 0.0% = | oS 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2474 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक| sale ois लक्ष्य 2021-22 
zai WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है 

1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता lee lped a ce 
Extent of metering of water connections NA NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 93 92 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | oo | 00 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.09 | | 91 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता alc 
Quality of water supplied हि 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत TOO a2 a 
Efficiency in collection of water supply - related charges रे 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता neo? NO Ne 


मल जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Coverage of Septage/waste water network services 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


100.0% 100 


100.0% 


= 
OQ 
Oo 


za 
> 


100 


= 
> 


= 
> 


z 
> 


Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल जल की गुण TORO" NA Ne 

Extent of reuse and recycling of sewage 5 

26 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ane NR NA 
Extent of cost recovery in sewage management ४, 
सिवरेज में लागत वसली 100.0% i 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 38 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 4 
Efficiency in coilection of sewage charges हि 
सिवरेज में लागत की क्षमता 20:26 Ne NK 

re SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


100.0% 


i) 
wo 


oo 

N 

oO = 
NN 


80.0% 


90.0% 


3 . at 0, 
“ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 08 me 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण we i ie 
Extent of municipal solid waste recovered छः 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 90/0/9 1344 190 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste és 
6 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैलानिक निपटान ORO’ 100 100 


जे 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


4.2 


100.0% 


0.0% | ९ | 


We eee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2475 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Narayanpur District :Narayanpur Nagar Palika 
| am. | am प्रस्तावित सूचक स्तरांक । पल | लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

Ufa व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 


3 


3 
3 


6 

7 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

8 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत f की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ae 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2476 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narharpur 


District :UttarBastarKanker 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


3 Extent of metering of water connections % 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 103: 2 aay bal 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


2 प्रदाय जल की गुण 
| 1.8 | 8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसूली 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


| aris | वर्तमान स्थिति 
स्तरांक 2020-21 लक्ष्य 2021-22 


100.0% 55 56 
135 Iped 108 109 


100.0% 23 
45 


मल जल प्रबंधन 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


2.2. मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0# 100 190 
af ee eee eee WA NA 
2.6 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में ate वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.7 


2.8 


2.9 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HOVE कचरे का 


100.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 100 


100.0% 100 100 


100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ze वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 
Incidence of water logging/flooding 
Stel Te क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfitl under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100 100 


100.0% 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 
ra प्रस्तावित सूचक | aris वर्त 202 ol लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 4 
| 14 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:92 | ६ | Ais 
पर व्यक्ति जल की उप ४ | 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 1000 23 24 
Extent of metering of water connections हि पु - |. जद 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 10970 0 NA 
Extent of non revenue water (NRW) . 7 
14 गैर राजस्व जल की मात्रा 11024 45 oe 
जल प्रदाय की erect ४ | 0? | 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ee) i जन 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 
17 Quality of water supplied 160:0% 100 


प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services i 45 
जल प्रदाय में लागत Teen 13041: 42 be 


Efficiency in collection of water supply - related charges हि de 
1.9 Gave में लागत वसुली की क्षमता eee =A ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 19297 10 8 
Collection efficiency of sewage network ५ 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TOGO 59 we 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.5. प्रशोथित मल जल्न की गण् 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा : Ne NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत sat 


2.8 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 2680 | ४ | 
- उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 
29 Efficiency in collection of sewage charges 


% 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0185 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ne 198 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 400 100 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा sro की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


100.0% 


4.1 last aa जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2. #0फश08 of water logging/flooding | ९० | 
५ जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2478 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nawagarh District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


ca प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | pple | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


135 Iped 


24 hours 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 

‘ सिवरेज में लागत वसुली 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता wa 
29 Efficiency in collection of sewage charges 

: Rata में लागत वसुल्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services y 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THA 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 

Incidence of water logging/flooding 

जल aR के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


100.0% 
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2479 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Naya Baradwar 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


District :JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


| स्तरांक | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4.1 Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
1.2 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
1.3 Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


1.5 


1 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Hel जल प्रबंधन 


5 

1.7 Quality of water supplied 
: Vers जल की गुण 

1.8 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


100.0% 
135 Iped 


100.0% 


Extent of non revenue water (NRW) हे 
2 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
: Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
; Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

Rata में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


वर्तमान स्थिति 
2020-21 


लक्ष्य 2021-22 


a 


> 


wo 


wo 


100 


= 
(3 


0 


3 


w 


ns B z 
6 | ० 3 6 ७5153 ऊ 


= 


= 
o 
oO 


100 


— 
o 
oO 


100 


Zz 
> 
2 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 


Zz 
> 
2 


Zz 
> 
z 


z 
S$ 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

34 Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


3.2 


3.3 


4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
* जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | | प्रस्तावित सूचक स्तरांक है| sega ae लक्ष्य 2021-22 
cs WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% Loe 10 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

हि 
Extent of metering of water connections 400.0% NA 
1.5 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता है “ 

16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | ४ [| 
|! उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
19 |जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता pave ay i 


i WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ae मल जल प्रबंधन 
22 21277 cant wen किक 
ai | anes een a 10.0% NA NA 
25 ae le ee au 100.0% NA 
2 | ee 20.0% NA NA 
27 peed ae ie in sewage management 100.0% 4 5 
25 aed Ree so. 
29 Pile eae की ता charges 90.0% 


| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household fevel coverage of solid waste management services 100.0% 100 400 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 100.0% 100 400 


शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


0, 
38 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80.0% 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100-086 


शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


5 में 0 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae 19008 हे 2 
Efficiency in redressal of customer complaints | 9४8 | 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 23 25 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
re STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network a 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंद 

4.2 Incidence of water logging/flooding कि आए. 
* जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2481 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Palari District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | पा । लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
eee ees 135 es 
ree gee 20.0% 
ee 24 १००७ 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Ael Wait 
ee 10.0% 
गलत न के को ieee 
De Ee मत सता 100.0% 
3 5 ate कर = recycling of sewage 
27 _ [Extent of cost recovery in sewage management 
Para में लागत 
Te की शिकायत के लिरक ण की 
Se a 
| $ | 501.10 WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.3 


Household level eaneb of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 100 


3 
3 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0/% 

Efficiency in collection of SWM charges S565) 
& ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता men 
| 4. STORM WATER DRAINAGE 


4 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 0052 ae 109 
6 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


w 


nN w 

oO oo Nh oO 

wo w 
+ 


w 


0० 
00 
छा च्च 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2482 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 
| | am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | | asa | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ; an ee 
1041. » जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 12950 7 a ee 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता igo lpee 95 
Extent of metering of water connections है 0 | 57 ४६ 
1.3 [जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee Ee Na 
Extent of non revenue water (NRW) ४ 26 
गैर राजस्व जल की मात्रा 27.24 = oF 
1.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints | & | 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pes 
17 Quality of water supplied 100.0% 100 100 


2.2 


2.3 


2. 


4 
2.5 


2. 


प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / wa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


6 
27 Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
है सिवरेज में लागत Tee = 
2.8 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


20.0% 


80.0% 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 


2.9 | Prats में लागत वसुली की क्षमता 
| $ | 
3.1. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


छा 


— 
५0 o>) 
= 
~ 


100 


~ 
i=) 
Oo 


= 
jo) 
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Zz 
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o 
a 


z z 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस HAT प्रबंधन 


NA NA 
00 100 


1 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


100.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ल 
37 Efficiency in redressal of customer com plaints 
j उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| ६ | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


100 100 
: 
हिला जाल ee 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2483 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| | am. | प्रस्तावित सूचक | aris | Sal east | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 | 
[Ay WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 2 
11 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee et a 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता igo [bed 
Extent of metering of water connections ९ nia ll OR 
1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Wane Ne we 
Extent of non revenue water (NRW) हे 93 
1.4 और राजस्व जब की मात्रा 20500 24 es 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:6% |. as | _ ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ete 
Cost recovery in water supply services 3 70. |. 71 
1.8 wa vera में लागत वसली 100.0% 70 71 
Efficiency in collection of water supply - related charges 4a0Cti‘(‘]!S*é<‘<«;‘ KS 
19 जलन प्रदाय में लागत aah की क्षमता 2222 2 bi ae 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

2.3 Collection efficiency of sewage network 

: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 

: Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 

25 Quality of sewage treatment 

: प्रशोधित मल जल की गुण् 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 

: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
3 सिवरेज में लागत aah 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 

; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
d ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teel की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
* जल भराव के क्षेत्र 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 


100.0% 


100 


= 
(3 
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2 
S 


z 
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= 
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NA 


= 
> 


74 


NA 


> 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2484 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


| am | प्रस्तावित सूचक | aria | sla | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


| 1 | 


A 
2 


4.1 


4.2 


Coverage of water supply connections पर 38 
i जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ne oe 
4 


Continuity of water supply 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता Senos 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


1.3 
1.5 
1.6 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 100.0% 
2.1 


3H 0, 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 160.0% 1 198 
23 Collection efficiency of sewage network NA N 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity A 

24 मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100:0# NR N 
Quality of sewage treatment ‘ 

प्रशोधित मत्र जल की गुण् 12002 Ne हे 


rs 0, 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता gs ioe eg 
Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस SORE कचरे का पृथ्थकरण ene ie 1226 


34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का oe ” 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

a2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100-0% sake pe 
Extent of cost recovery in SWM services 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 3 


135 Ipod 49 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 


100 100 


100 


Cost recovery in water supply services 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली Ee ae 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 28 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता vite 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100 


wo 


wo 
+) 


100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पु 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


z 

S 

z 
10000 


| 7 9: | 

0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता re ba ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


Extent of municipal solid waste recovered 


82 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.09 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of SWM charges हु 
ठोस कचरा Waar में लागत वसुली की क्षमता eee”: 1? be 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
जाए जा शा आओ 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2485 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 
eel 
am. प्रस्तावित सूचक | aris | । ee लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


11 Coverage of water supply connections 


0, 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार roe 


1.2 Per capita supply of water 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 [ped 142 118 
Extent of metering of water connections हू fie 
ales प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 4202 10% Ne 


Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Quality of water supplied 


9, 

1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% 95 | | 
Cost recovery in water supply services 5 

1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 26 27 


Efficiency in collection of water supply - related charges of 54. |... 56 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20040 ra ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of Septage/waste water network services 
* मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रद्द क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्या्नता 


100.0% 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Quality of sewage treatment B 

2.5 प्रशोधित मत्न जल 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage é 

प्रशोधित मल जल के पुूर्नठपयोग की मात्रा ane NA 
Extent of cost recovery in sewage management ; 

सिवरेज में लागत 100.0% 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 


29 ओं 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:078 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 

: शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण 

3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का 

35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का dans fever 

36 Extent of cost bap in SWM services 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 

हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

| 4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network . 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की HE 109: 028 फिट | 1 
Incidence of water logging/flooding दे 
42 जल भराव के क्षेत्र 05078 ae ie ea 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2486 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक | aris | । sree, | लक्ष्य 2021-22 


| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


0, 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 


Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ars 

Extent of non revenue water (NRW. 20.0% 26 
a (7 


गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 
1.6 जल प्रदाय की निरंतरता 03८76 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


ual of water supplied 
uality of water supplied हा 
1.7 _ प्रदाय जत्र की गुप् 98 
Cost recovery in water supply services * 
| 18 | जल प्रदाय में लागत वसूली 100.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
| 1.9 | 9 जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता nas cas 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


हज मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services . 

2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:06 90 108 
Collection efficiency of sewage network NA NA 
मल जल नेटवर्क की HIE क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 


i Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ' 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा | Ne 
Extent of cost recovery in sewage management ae 
Rata में लागत : 


Efficiency in redressal of customer complaints Fe 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ave uae 108 
Efficiency in collection of sewage charges 


2.9 [सवरेज में लागत की क्षमता wy 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services : 6 

3.1 are कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Oe 1228 oe 
Efficiency of collection of municipal solid waste a 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता apne 10 20 
Extent of segregation of municipal solid waste ४ 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण de bite bie 
Extent of municipal solid waste recovered हे 

है शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का aa ane es 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 99:00 490 199 


Extent of cost recovery in SWM services कु 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7  अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 18 190 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges | ss 88 i 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae pias | oo ji 
42 Incidence of water logging/flooding a i जाल 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2487 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathaigaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | ear | | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
i WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4.1 Coverage of water supply connections 400.0% 
*_]|जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ar 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1335 100 


13 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 और राजस्व aa की मात्रा ee 
Continuity of water supply 
15 जब प्रदाय की निरंतरता 2300 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
२ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता आ 
Quality of water supplied ‘ 
1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 
Cost recovery in water supply services 5 
ge जल प्रदाय में लागत वसूली aes 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pa 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Hel निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की STE क्षमता 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की IT 

Extent of reuse and recycling of sewage 


100.0% 


100.0% 
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100 100 


100 100 
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i 
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z 
> 
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Extent of cost recovery in sewage management 


Ye 
2.7 सिवरेज में लागत wat 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints a eu 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 


Efficiency in collection of sewage charges é 
2.9  |सिवरेज में लागत वसली की क्षमता oe 


| 
* 


100 100 


NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


+ 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 04320 


3.1 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HONE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली aa 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pe 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
| ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee 
STORM WATER DRAINAGE 
za वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल AMAR तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
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therefore value of scientific disposal 


2488 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 
| सर. प्रस्तावित सूचक | _स्तरांक | | के लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 199 1068 98 ae 
Extent of metering of water connections 100.0% NA NA 


2.2 


2.5 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


© a 

= ° 
N oo wo an N 
14] 63 Nv 5 6) 


bh 
ao 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल Stet की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


100 400 
z 
५ 


गे HT % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कट i bes 
Efficiency of collection of municipal solid waste हे 
री i ५ 1 
ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ea i ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 5, 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ene | 100 108 
Extent of municipal solid waste recovered हे 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% 100 100 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eae) 1990 90 
Extent of cost recovery in SWM services é 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee re 
Efficiency in redressal of customer complaints | _०४% | 100 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 61 62 ्फ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
ee STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 203९ i a -॥| 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 5 | de | 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत ft की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2489 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक ania | sonnet | लक्ष्य 2021-22 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections A ds 
90. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee a 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Werlped i 
Extent of metering of water connections है पु |... ६ 
1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae nA NA 
Extent of non revenue water (NRW) हे a 
| 14 | “4 गैर राजस्व जब की मात्रा 22:05 6 8 af 
Continuity of water supply za 
1.5 जल vers की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints : 
1.6 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe i Pe 
Quality of water supplied 5 
1.7 प्रदाय जल की 100.0% 94 95 
Cost recovery in water supply services 6 
1.8 जल yer में लागत 100.0% 29 32 
Efficiency in collection of water supply - related charges हि i 
19 |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता sete | ow | uy 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
oftarerat fr उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services é 
2.2 अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100-08 0७ 100 
3 Collection efficiency of sewage network : 
7 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% NS 0५% 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता N& Ms 
Quality of sewage treatment 5; 
2.5 प्रशोधित मल जल की 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 4 2 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 5, 
2.8 अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:00 00 
Efficiency in collection of sewage charges 9 
2.9 |सिचरेज में लागत वसुली की क्षमता 20020 15% NA 
Ez SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100 100 
100 100 

100 
100 100 
100 100 


a 
a 
on 
Nn 

x 


| 4 | 1 Coverage of storm water drainage network 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 
4.2 Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2490 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pipariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 202 ae MeN 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

ena 35 be 17 8 

ie ee 24 hour 
ee ee cae 10० 10० 

1.7 a गा supplied 100.0% 100 100 

| 19 | 9 23276 collection > pe - related charges 90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


2.2 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठडपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


80.0% 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 

Extent of scientific disposal of municipat solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 

4.2 Incidence of water logging/flooding 
* जल भराव के क्षेत्र 


100 100 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on व्रा वी॥। under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2491 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pithora District :Mahasamund Nagar Panchayat 


सूचक | aria | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 3020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é हुक ee 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees 30 हे 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता isp iped “ oe 
3 Extent of metering of water connections दर 
a जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार He ue Me 
Extent of non revenue water (NRW) के a 
14 |गैर राजस्व जल की मात्रा paves ee ead 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints ee | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 58 
Cost recovery in water supply services 6 49... |.“ 20 
| 18 | जल प्रदाय में लागत gah 100.0% 19 20 
Efficiency in collection of water supply - related charges 52 
1.9 जल प्रदाय में लागत cat की क्षमता 22:08 a 22 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ५५ 
शौचालयों की उपलब्धता Poe 106 
Coverage of Septage/waste water network services 8 400. 1 - 166 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ipa ales ey awe 
3 _ [Collection efficiency of sewage network १५ 
1 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ay 
Adequacy of sewage treatment capacity nn: (ee 9 
24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता a Me 
Quality of sewage treatment i ५४ 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ve 
2.7 सिवरेज में लागत बस 0. 0 | 
5.9 [Efficiency in redressal of customer complaints a ee 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges ४ 
2-9 (सिवरेज में लागत वसली की क्षमता eRe Ne Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
4 


34 Household level pact of solid waste management services 100 00 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0% 100 


3.3 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3.4 


3.5 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता के 
Efficiency in collection of SWM charges 5 62 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता ek ae = 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 


7 n 0, 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ee 
Incidence of water logging/flooding ४, 

4.2 जल भराय के क्षेत्र ope 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pratappur District :Surajpur Nagar Panchayat 
y 
| erie | स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2020-24 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections रे iy 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ais Ge a 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 79 81 
Extent of metering of water connections 5 पं... ae 
1.3 ga प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार dpb ee Me 
Extent of non revenue water (NRW) हा | os | 
1.4 और राजस्व जब की मात्रा eu OF 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ma 
Quality of water supplied 
1.7 प्रदाय जल की गण 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services i 600 ५ 52 
| 1.8 | 8 जल प्रदाय में लागत वसली 100.0% 20 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges a 35 
| 19 | जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता nee a ae 
: | 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 
2.1. शौचात्यों की उपलब्धता eee 190 99 
Coverage of Septage/waste water network services 4 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 09:27 190 109 
Collection efficiency of sewage network 6 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 10801 NA lad 
Adequacy of sewage treatment capacity . 7 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 200:9% NK NA 
Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल्न जल की गुण 1006 NA Ms 
Extent of reuse and recycling of sewage ix 
2.0 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा NA NA 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 9s 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe ee 100 
Efficiency in collection of sewage charges 9 
2.9 lata में लागत वसुत्री की क्षमता ais NA es 
Cea SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3.1 Household level coverage of solid waste management services 400 400 
. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
: शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
a8 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 100.0# 100 108 
Extent of municipal solid waste recovered 8 
a4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 0:00 18 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 100 100 


3.5 9 
Extent of cost recovery in SWM services 
हि ठोस कचरा प्रबंधत में लागत वस॒ली 
3.7 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हब 
Efficiency in collection of SWM charges हि हि 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत saat की क्षमता 20:27 bh ae 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हु 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a ieee ca an 


Incidence of water logging/flooding 
. जल भराव के क्षेत्र 


लि आल 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2493 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | गत लक्ष्य 2021-22 
ES WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
2 3 
परत लि ae semen : कर 
जल प्रदाय कलेक्शन के मोटरीकरण की विस्तार 100.0% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 74 74 
Continuity of water supply 


जल Wert की निरंतरता 82400 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 

Quality of water supplied ५ 

प्रदाय जल की 100.0% 100 100 


100.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
a पुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिगाकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level paula of solid waste management services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 
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[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pusaur 


District :Raigarh 


Nagar Panchayat 


ae J आन स्थिति 
| सक्र... प्रस्तावित सूचक | स्तरांक 3020-24 | लक्ष्य 2021-22 | 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1. जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100,07 el Ge 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Iped 110 111 
३3. [Extent of metering of water connections हि ae - #॥ - 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% ne Me 
Extent of non revenue water (NRW) : 82 
| 14 | 4 _ गैर राजस्व जल की मात्रा ad 28 es 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints aon 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 23 
Cost recovery in water supply services है 90 
1.8 जल vars में लागत वसली 100.0% 20 22 
Efficiency in collection of water supply - related charges हे 42 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 32007 af ae 


Hal जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 


Coverage of toilets 
शोौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Extent of cost recovery in sewage management 


2 सिवरेज में लागत 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


za ठोस कचरा प्रबंधन 


हि 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mee 
Efficiency in collection of sewage charges 2 
2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता 90:0% 


Household level egal of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


3° शहरी ठोस HUTTE कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
हे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
| ६ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


4.1 last जल जलोत्सारण तंत्र frat 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
| जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 

A NA 
100.0% A NA 
100.0% A NA 


100.0% 


© 
= 


Zz 2 Zz Zz Zz 
> 
Zz Zz 


> 
> 


100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 100 100 
80.0% 100 100 
100.0% 100 100 
100.0% 92 93 
0.0% | aa i ees 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rahaud District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 02 ae | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 19000: le es 
Per capita supply of water é 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13800 3 os 
Extent of metering of water connections ie 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 46 45 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 

Efficiency in redressal of customer complaints ° se 

1.6 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bees a |_& | 

1.7 See cas supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services re 

1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 24 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 

1.9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 22026 1 ie 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

21 Coverage of toilets 100.0% 400 400 

शौचालयों की उपलब्धता ae 

Coverage of Septage/waste water network services ५ 

2.2. अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee 100 1९४ 
Collection efficiency of sewage network दर 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% we NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Fal जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्रता 00: ee Me 
Quality of sewage treatment ४ 

2.5 प्रशोधित मल जल की 100.0% NA NA 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज A लागत Teel की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ce ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Household level coverage of solid waste management services 


80.0% 


90.0% 


no 
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रे 


100 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUME कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 


न 
w 
as 
on 


100 
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if 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


2496 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 


| स्तरांक.. eed rr ¢] लि 
ae | प्रस्तावित सूचक et | लक्ष्य 20232 
WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ४ 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार ee 44 a 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13368 as ne 
Extent of metering of water connections ‘ 
1.3 Ga प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) ‘ 
1.4 |गैर राजस्व जत्र की मात्रा 52५0. कु हद 
Continuity of water supply 
15 _ जल प्रदाय की निरंतरता £40धा8 ae pia 
Efficiency in redressal of customer complaints , 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee es 
Quality of water supplied ५ 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aoe a ia 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हा 
शौचालयों की उपलब्धता aa ९ ae 
Coverage of Septage/waste water network services 3 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee iP ua 
Collection efficiency of sewage network 100.0% 
Aol जल नेटवर्क की संग्रह्न क्षमता 20 
Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 


Extent of reuse and recycling of sewage : 
ce प्रशोधित Ae जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 


* 


> 
> 


> 
> 


2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 


> 
2 = Zz Zz 


| 
fata में लागत वसूल 100.0% 
: 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Efficiency in collection of sewage charges 
है सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता |; 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन हि 


A 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 100 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ets 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ieee ane 1090 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


E f ici i 
xtent of municipal solid waste recovered 80.0% 100 


2.7 
2.8 100 


NA N. 


No 


.~.|z2izizi2z 
> 
* | 


3.1 
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3 


3.3 100.0% 100 100 


3: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय . 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ass 


a 
Extent of cost recovery in SWM services " 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली [00204 

3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 2007, 
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उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 87 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 9% 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ci 3 a8 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र 0 8 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2497 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक | erie | Lael लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 400.0% 50 
जल VERT कनेक्शन का विस्तार mee 
Per capita supply of water 135 Ipcd 
शिकायतों 
जल की ao 


Extent of non revenue water (NRW) 2010% 

गैर राजस्व जल की मात्रा 0% 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 


50 51 
79 | ५४ | 
11 12 
47 
0 3.0 
76 77 
97 
21 ; 22 
79 | wo 


Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oye 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pe 

Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services x 

1.8 जल प्रदाय में लागत वसुली eee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 

* जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2203 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

He जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 6 

शौचालयों की उपलब्धता 10007 ais 
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Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल set ATI 1090:0/6 Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage ५; 
2.0 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.08 NA 
Extent of cost recovery in sewage management ४ 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 4 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 0.0% 4 
दि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges ‘ 
2.9  |सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता sere NS Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन न 


Household level coverage of solid waste management services re) 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार aes 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
7 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 228 108 
Extent of segregation of municipal solid waste : 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 1088 ine 
Extent of municipal solid waste recovered a 
4 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय nee 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 16022 NA 100 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints ४0% ge 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ॥ 
Efficiency in collection of SWM charges i ° 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90:04 हक me 
STORM WATER DRAINAGE , 
वर्षा जल की निकासी 


2 za = = 


OQ 
i=) 


3.1 
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100 
100 
100 
100 


wo 
aS 


Coverage of storm water drainage network हे 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 10-0" oP a0 
Incidence of water logging/flooding ee 
4.2 जल भराव के क्षेत्र aoe | ० | है! 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2498 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक aris | वर्त 502 oe लक्ष्य 2021-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हु 21 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee a 
Per capita supply of water 48 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tee lpes ti 
3... |Extent of metering of water connections हि पु 
डे जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:98 Ne 
Extent of non revenue water (NRW) है | as | 
14 भर राजस्व जब की मात्रा 200% as 
15 जल प्रदाय की निरंतरता 5020 ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 ee: (nr 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ares १1 es 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की ag? Age 
Cost recovery in water supply services 30 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 9 ae | 
19 जल प्रदाय में लागत बसली की क्षमता see a a 


मल्र जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


100.0% 


aif 0, 
2.2 मल / अल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 1220226 190 ee 
Coilection efficiency of sewage network z 
2.3 aa जल नेटवर्क Fi Pe क्षमता 1200 Ne mn 
Adequacy of sewage treatment capacity A 
24 laa जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee NA NA 
Quality of sewage treatment 5 
2.5 प्रशोधित Ae aa की 100.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management Fe 
2.7 सिवरेज में लागत वस 100.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints m 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 50:24 ue a 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
2.9 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.2 ae Ne 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार tee 10 
Efficiency of collection of municipal solid waste के 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00070 90 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 19908 10९ 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 02 ay 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 5 
6 _ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली iene ae 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints | | 
५ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 32 ये 
# ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE - 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 10 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
4.2 Incidence of water logging/flooding 8 ol 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2499 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक | exis | ॥ 8 ॥ लक्ष्य 2021-22 


oe _ &»& 
i 7 i 

. 
19 seo ee collectio ee ee - related charges 4४ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets é 
शौचालयों की उपलब्धता aed 
मात 
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100 


100 


; 1 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 4 
Ha / मत्र निर्गम लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eis 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% N 
Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% N 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ee 
Quality of sewage treatment A 
प्रशोधित मल जल की गुण् aie N 
Extent of reuse and recycling of sewage ४ 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 050 रे 
Extent of cost recovery in sewage management é 
सिवरेज में लागत वसूली 14107 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता rue 
Efficiency in collection of sewage charges a 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ano ne 
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NA 
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NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 344 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
wed ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता re 


100 


100 


Extent of segregation of municipal solid waste 2 

; 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ie 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste ४ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TOGO 

Extent of cost recovery in SWM services 

ze ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aos 

38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता के 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


100 
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Coverage of storm water drainage network é 
4.1 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 100.0% iy 15 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2500 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 
| aris | वर्तमान स्थिति 
| | am. | प्रस्तावित सूचक SNe | 3020-24 लक्ष्य 2021-22 
fe WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल  प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


100.0% 


135 Iped 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

Wert stat की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
; Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 
: प्रशोधित मल्र जल की गुण् 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
* की मात्रा 


1.9 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में ara वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


90.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level 1०8 of solid waste management services y 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


100 100 


100 


100 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ramanujganj District :Balrampur 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

| 1 जल आपूर्ति सेवाएं 

1.1 Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

1.2 Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

13 Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

14 Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

1.5 Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 


100.0% 
135 lped 
100.0% 
20.0% 


24 hours 


80.0% 


प्रदाय जल की गुण 
1.8 Cost recovery in water supply services 
| Wel Wart में लागत वसुली 
19 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
है जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता ue 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.1. शौचालयों की उपलब्धता 420: 028 
22 Coverage of Septage/waste water network services 100.0% 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की Hare क्षमता 


100.0% 


100.0% 100 
100.0% 36 37 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
स्तरांक 2020:21 लक्ष्य 2021-22 
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Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की गुण 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
* प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

2 Extent of cost recovery in sewage management 

ara में लागत वस॒ली 


100.0% 


100.0% 


2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
; Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 


3 Household level Ppt of solid waste management services 400.0% 
*. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार as 


1 
3.2 


100.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tat Lone 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
j ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता pen 
STORM WATER DRAINAGE - 
Ee वर्षा जत्न की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 100.0% 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a 


7 woo 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ine 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता ६६ 
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Incidence of water logging/flooding 


ae जल भराव के क्षेत्र 


* 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ratanpur District :Bilaspur 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Tale 
Per capita supply of water 
1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता peeled 
13 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ay 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
1.4 omer जल की मात्रा anne 
Continuity of water supply 
जब प्रदाय की निरंतरता 54000 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता धर 
Quality of water supplied ‘ 
17  [प्रदाय जत्र की गुण् 100.0% 
Cost recovery in water supply services 5 
| 1.8 | जल प्रदाय में लागत वसूली 20:26 
1.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
; जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता ipo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Heal जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 


2 


Extent of reuse and recycling of sewage 


4 
Quality of sewage treatment हे 
2.5 प्रशोधित मल aa की गुण 100.0% 
2.6 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत ager 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
‘ सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


9, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ aiid 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 100.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae, 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 00:20 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aie 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता aie 
| $ | STORM WATER DRAINAGE - 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ ae 
Incidence of water logging/flooding 5 
42 जल भराव के क्षेत्र ens 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | र्तमान स्थिति 


2020 21 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 
Per capita supply of water is 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता gy (eee 
Extent of metering of water connections 100.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार . 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 5115 
जल प्रदाय की निरंतरता “140 वो 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता रे 


—_ 
iN 


w 


h 


Quality of water supplied 

जल प्रदाय में लागत y 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता Hee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services हि हित 

मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 19028 Ape 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage of 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा enn NA 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत uses का जी 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 

Efficiency in collection of sewage charges of 

Rata में लागत की क्षमता 30:03 Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 100.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार iy 
3.9 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400:0% आह |. 60 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकल्नन क्षमता 300५ 
Extent of segregation of municipal solid waste 2 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण pono" lee as 
Extent of municipal solid waste recovered é 100 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का YAS coe ibe ie 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘i 
ai री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान /2/7228 4 20 108 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ee ce Meas 
3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:5% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता रे 


Coverage of storm water drainage network 100.0% 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ० 

Incidence of water logging/flooding poe <1 
जल भराव के क्षैत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of 
MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


| am. | 


1.6 
2.1 


2.2 


2.5 


2.6 
7 


3.2 


3.3 


3.4 
3.5 
3.6 
3.7 


3.8 


4 


EC 


4.2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

wal प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 
जल Vara में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की Hae क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जत के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की गुण 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 

प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ek 
Extent of cost recovery in sewage management 

हर सिवरेज में लागत वस॒ली eee 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
ara में लागत वसुल्री की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 
135 1900 
100.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


28 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

3.1 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teel की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


0.0% 


प्रस्तावित सूचक erie | a लक्ष्य 2021-22 


* 
= 
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Nw 


46 47 
NA NA 
35 34 
2.0 2.0 
100 100 
100 100 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


WT 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2505 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | aris | स्थिति लक्ष्य 2021-22 
2020-21 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections - | es] 7४ 
1.1 जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार Mee ioe 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता {gerbes He 10 
Extent of metering of water connections é NA | NA 
1.3 Ge प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae pas Me 
Extent of non revenue water (NRW) . 505 ॥ «कुछ 
1.4 |गेर राजस्व जल की मात्रा 12% | ४ sé 
Continuity of water supply 4.0 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints हे 85 
1.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee ae = 
17 ene आग aupalied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services 4 | | 
| 1.8 | जल प्रदाय में लागत वसुली 100:2% ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges रे 58 
| 1.9 | हा जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 90.07 i cee | 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of 
2.1 शौचात्रयों की उपलब्धता Ue 08 me 
Coverage of Septage/waste water network services 9 
2.2 |मल्न / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100;0% 109 192 
Collection efficiency of sewage network ५५ 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1008 NA Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ sim. | _ Ris 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ida ne be 
Quality of sewage treatment oy 
प्रशोधित मल जल की ACO ae 128 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 100.0% जि अं 5 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe |_& | 100 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता pee Ne Ne 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


3.1 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste F 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pee me ie 
100 100 
Extent of municipal solid waste recovered 100 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste | 100 4100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services of 65 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत oe i 
Efficiency in redressal of customer complaints हे 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:96 | _1० | me 
Efficiency in collection of SWM charges ; a y 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता baal ie a 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% | | 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के AT 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


0.0% फिर जम 


० 
NI 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2506 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | am. प्रस्तावित सूचक | स्तरांक.._ । sae | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 

4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

1.1. | जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20 22228 
Per capita supply of water 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee 160 ae oS 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में त्रागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


80.0% 


Quality of water supplied ४ 
Cost recovery in water supply services 100.09 
awa प्रदाय में लागत ° 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Aer जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


100.0% 


100.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 1 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


80.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


80.0% 


90.0% 


Coverage of storm water drainage network 4 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 2222 =p ६ 
Incidence of water logging/flooding ‘ 

जल भराव के क्षेत्र 9:08 कर काल Pee si 


100 
=a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2507 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saragaon District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| सर... प्रस्तावित सूचक |_स्तरांक | का | लक्ष्य 2021-22 
1 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Lae id ह 
Per capita supply of water 62 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता “33 100 na 63 
Extent of metering of water connections 3 NA 
1.3 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ms 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा ee = pe 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oS 
Quality of water supplied 4 
1.7 प्रदाय जत्न की 100.0% 
Cost recovery in water supply services P ay 
जल प्रदाय में लागत वसली wane 
Efficiency in collection of water supply - related charges re 46 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 20:04 is 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


: शौचालयों की उपलब्धता Ae 
2 नमन = | em | 
aa / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता & 
Collection efficiency of sewage network 2 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100.0% 
Adequacy of sewage treatment capacity 100.0% 
Fal जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 7 
Quality of sewage treatment 
ee «| ४8% | ७ | ४ 


Extent of reuse and recycling of sewage — 


0, 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 27228 


Extent of cost recovery in sewage management 100.0% 
सिवरेज में लागत ney 


2.8 (Efficiency in redressal of customer complaints 50:0% 44 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता he 
Efficiency in collection of sewage charges 3 
2.9 lata में ana वसुल्ी की क्षमता p00” Wa NA 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400 100 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20:93. 0 a 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 


100 100 


100 100 


100.0% 


w 
wo 


80.0% 


wo 
an 


it में 9, 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन मैं लागत saat की क्षमता 90.0% 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 116/0% 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding é 
42 जल भराव के क्षेत्र 0:08 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


= wo (ee) w 
wo NI & Ni 
n 


2508 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund Nagar Palika 
| am. | aH, प्रस्तावित सूचक | | aris | 3 020-21 लक्ष्य 2021-22 
It ae] WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 


100.0% 


1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता " 2 
2 Se 24 nous 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
eee deel water supply services 400.0% 34 
1.9 ill las Feces collection een - related charges 90.0% 4 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO! 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


0, 
शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 
Coverage of Septage/waste water network services 3 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 100 100 


Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


: की : 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 


Efficiency in collection of sewage charges i 
2.9 सिवरेज में लागत की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


100.0% 


> 


Zz z = = 
2 


NA 


100.0% 


Zz 
> 


100.0% 


2 
> 


कं 
> 


| $ | ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services : 6 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार oe 190 08 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 100 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 2020. 10 


3.4 Extent of municipal solid waste recovered 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का FAST है 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
2 ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 100 


3.6... [Extent of cost recovery in SWM services 1000% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aes 
Efficiency in redressal of customer complaints e 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pone 

Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ४ 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा sro की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा Hat जलोत्सारण तंत्र की ae 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


4.2 0.0% 


्च a 
09 च्च 
~l ial 
oO oo 


o N 
N NO 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2509 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक aria | कि | लक्ष्य 2021-22 । 
WATER SUPPLY SERVICES 
1 जल आपूर्ति सेवाएं 
पूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 3 
130 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100:0/6 
Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 ओर राजस्व जल की मात्रा oes zi 
Continuity of water supply 2108 05 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 
16 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 82 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aus 
Quality of water supplied 2 
1.7 प्रदाय जल की गुण 100.0% 100 
Cost recovery in water supply services 3 
1.8 जल प्रदाय में लागत aaah 100.0% 4 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 
19 जल प्रदाय में लागत aah की क्षमता eis ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


an 


100.0% 


oO 


N bh =z 
alof]== wo | = 


135 Iped 


> 


= 
oO 00 
oO 


wo 


09 
हे 


ea मल जल प्रबंधन 

22 विगत व मेज की का 100.0% 

ee 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 


2.8 9 


Efficiency in collection of sewage charges é 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.8 ( 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


z 
> 


q 
Ho. 
a @ 
#8 
HQ 
— 
खोज 
33 
al 3 
‘o 
ot @ 
Po 
a] O 
c 
ao 
48 
g 
ba 
Fe 
oO 
al 3 
त्ब्छ 
9) 
3 
wo 
00 
o 
215 
S 
fl | 
९ | 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुथ्थकरंण 


100.0% 


100.0% 100 | 100 | 


Extent of municipal solid waste recovered 


3.4 शहरी ठोस HUE कचरे का पूर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services _ 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 0०% ee a4 
3 Efficiency in redressal of customer complaints oy 
1 [scatter की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ७४४6 li ty 
Efficiency in collection of SWM charges oy fe 
oe ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TRH की क्षमता 25928 nis ae 


ae STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब | : 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered ina city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2510 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | _स्तरांक | il | लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हु 71 
जल  प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100.0% i il 
Per capita supply of water 82 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 12210 Be 
Extent of metering of water connections 1000% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pee 
Extent of non revenue water (NRW) $ 94 
1.4 |गेर राजस्व जल की मात्रा 2078: हि के 
Continuity of water supply 2.0 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints rs 
1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ९0:02 | _०»% | Age 
1.7 oe supplicg 100.0% 400 100 
Cost recovery in water supply services 5 94 
1.8 जल vars में लागत gat 100.0% 23 24 
Efficiency in collection of water supply - related charges é 
1.9 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 30:26 Be 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 400.0% 400 100 
: शौचालयों की उपलब्धता nae 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
2.2 |मल्न / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100.0% 199 198 
Collection efficiency of sewage network és 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1000 ae 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 109:0%९ NA 
Quality of sewage treatment é 
2.5 प्रशोधित Her जल की 100.0% NA NA 
20.0% NA 
: 100.0% = ॥ 
Efficiency in redressal of customer complaints है 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20५0: 120 He 
Efficiency in collection of sewage charges के 
2.9 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:06 MS 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 100.0% 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार naa 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3. [Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण - 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of cost recovery in SWM services हु 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100.0% 


Heal जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचाल्यों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


2.1 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 4 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:9% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity a 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eee me 
Quality of sewage treatment हि 

2.5  प्रिशोधित मल जल की गुण् 100.02 Ne 


Extent of reuse and recycling of sewage 


26 प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2511 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक aria | | see | लक्ष्य 2021-22 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1 कक te 138 pe 
eer 200% 
E Tae 24 hows 
18 a yn water supply services ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


100.0% 
100.0% 100 100 
NA 
NA 
NA 
NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत aah 
Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: Para में लागत aah की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
a ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


a4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 100 100 


100.0% 100 100 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस Hoe कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

ra वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


4.1 


5 Q 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री (Poe ae 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
“उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ais 
3.8 


100 100 
100 100 


nN 
© 


N 
00 


= 
iv] 
i=) 


90.0% 27 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षैत्र 


4.2 


0.0% [| oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2512 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


[ भाग 1 


Name of Municipality :-Shivpurcharcha 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


| सक्र. | 


District :Koriya 


प्रस्तावित सूचक 


Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
| 2000-21 लक्ष्य 2021-22 | 


erie | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत aot 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


100.0% 
135 Iped 
100.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 
100.0% 
100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUT कचरे का 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


4.1 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 


4.2 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2513 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Shivrinarayan District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । lian | लक्ष्य 2021-22 | 2024-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


0, 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ०0% 


N 
N 


Per capita supply of water ag 

1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 [060 75 76 
Extent of metering of water connections 5 ri 

1.3 | Sar vere कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100.0% NA 


nb 
wo 


w& 2 


Extent of non revenue water (NRW) é 
1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 44 


Continuity of water supply 


1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ji 

1.6 |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ace": | | 190 
Quality of water supplied 400.0% 100 400 


प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
हे प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 


90.0% 45 47 


w 
00 


100.0% 100 


100.0% 100 100 
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100.0% 
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28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हे 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 90.0# NA Mm 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 100 100 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 108 da 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत i 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2100 1 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% | 5४ | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ie 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ied 
np 


Ww 
iS) 
Ny 


~ 
Oo 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2514 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | anes | लक्ष्य 2021-22 
ae | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Coverage of water supply connections शी 3 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 100/0% oA : 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 01700 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
गैर राजस्व जत्र की मात्रा 20.0% 27 26 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% “i e 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस्‌ 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


90.0% 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
He जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


3.6 


3.7 


3.8 


Coverage of storm water drainage network 100.0% | a | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ° 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore vatue of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 

Efficiency in collection of sewage charges é 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae Ne NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services * 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eee os 198 


Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 

Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee | we 
Efficiency in collection of SWM charges é 
ठोस क्या प्रबंधन में लागत वसूली की अमता ne “ 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 1406 Le 
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Name of Municipality :-Sitapur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Surguja 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


वर्तमान स्थिति 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


100.0% 


लक्ष्य 2021-22 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ° 


Continuity of water supply 


जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services दि 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


24 hours 


80.0% 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत 


सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sukma District :Sukm 


a Nagar Palika 


| स्तरांक | स्थिति 
| सर... प्रस्तावित सूचक स्तराक 2020-21 
Es WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
1.1. |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee #2 - 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 135 Ipcd 77 78 
Extent of metering of water connections 3 da - | we 
13 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 100% mM Ne 
Extent of non revenue water (NRW) ०, बह... अंक 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20:0 38 a 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATIO 
मल जल प्रबंधन 


N) 


9 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


1. 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


100.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Hel Stet की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


2.0 _[प्रशोधित मल जब के पूर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
i सिवरेज में लागत 
28 Efficiency in redressai of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में ata वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household jevel coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0% 100 100 


100.0% 


100.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ठोस HORE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का 


100.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 2 
3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints re | | 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sak 
Efficiency in collection of SWM charges हे 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता me | _* | 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 
Incidence of water logging/flooding 


100.0% 


0.0% 


जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | । peti लक्ष्य 2021-22 
a WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 

1.1 |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:27 mS ४ 

1.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 13300 60 | _& | | ow | 
Extent of metering of water connections ५ 

1.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0228 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 

1.4 गैर राजस्व जल की मात्रा 22120 20 
Continuity of water supply 

1.0 जब प्रदाय की निरंतरता st hous | ao | 
Efficiency in redressal of customer complaints | $४$8 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 


Quality of water supplied 5 
Cost recovery in water supply services ५ 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता . 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


isa) 


Bla lz 

bb oa] © |] > 
Oo 
j 


100.0% 


100.0% 100 


100.0% 


100.0% 


Fel जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 20.20 198 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 31221 08 100 


34 Household level rake of solid waste management services 
; ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


Extent of cost recovery in SWM services - 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 100:0/ हा = | 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2518 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 
| erin | ae स्थिति 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक FRI 0-24 | लक्ष्य 2021-22 | 2021-22 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 10007 at ae 
Per capita supply of water 
1.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tay pee od 105 
Extent of metering of water connections 6 NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार paso NA N® 
Extent of non revenue water (NRW) : 
1.4 )र राजस्व aa की मात्रा eee me | | 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
1.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 8010% | | | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eis 
1.7 sad supplied 100.0% 100 100 
Cost recovery in water supply services i) 
1.8 जल प्रदाय में लागत geet 100.0% 24 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges हे 
| 19 | जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता nee 21 22 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
2.1 शाौचालयों की उपलब्धता 100.0% 400 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2-2. मलत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 100:0/ 0५ 129 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 1400 188 हे ne 
Adequacy of sewage treatment capacity . 
2.4 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 100 Ne ms 
25 | Quality of sewage treatment 460:5% 


2.7 
ae 


प्रशोधित Het stat की IU 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pais 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level alec of solid waste management services. 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


100.0% 


80.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


36 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
Pode | वर्षा जल की निकासी 
4.1 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


100.0% 


100.0% 


0.0% 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 
| सर. | प्रस्तावित सूचक | | erie | soos लक्ष्य 2021-22 
॥ | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ue a 25 


= 
= 
= 


Per capita supply of water 
1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता is? (Ped Me 
13 Extent of metering of water connections 100.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार can 
Extent of non revenue water (NRW) 
1.4 मैर राजस्व जल की मात्रा 20204 
Continuity of water supply 24 hours 
1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 20100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
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1.6 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 9 

1.7  प्रदाय जल की गण 100.0% 9 100 
Cost recovery in water supply services 7 

ee जल प्रदाय में लागत वसुली 22248 2 


1.9 Efficiency Ae collection of water supply - related charges 
है जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / Wa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment ५०5 
2.5 प्रशोधित मत्र जत्र की गृण् 100.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage " 

2.0. प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 28:06 NA 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 सिवरेज में लागत aah 100.0% 4 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:76 Ne Ne 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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2.2 100.0% 100 100 


100.0% 
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Household level coverage of solid waste management services 


oe | 
2 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100 198 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता fee Hoe 10 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का पृथ्थकरण ae Me ne 


Extent of municipal solid waste recovered . 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ee ve a 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


3 Extent of cost recovery in SWM services i 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में ल्रागत वसूल oe a 
Efficiency in redressal of customer complaints 5010 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ines 


3.5 100.0% 100 100 


= 
Ny 


Efficiency in collection of SWM charges 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 20:07 कटे i 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 9% 
4.1 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 00678 ५ 
Incidence of water logging/flooding 5 
4.2 जल भराव के क्षेत्र nee eee | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2520 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tumgaon District :Mahasamund Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | Sees | लक्ष्य 2021-22 | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 100.0% Sas 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

51717 195 pe 
ee 100 0% 
pe — 2०% | | 
Sanu eae 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 100 100 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied हा 
प्रदाय जल की 370 100.0% 100 100 


| 1 | 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
| 16 | 6 
1.7 
जल प्रदाय दस मी लगते water supply services | _ 6 | a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 10009 | 1०० | क्र 
हि शौचालयों की उपलब्धता 0% 
22 Coverage of Septage/waste water network services errs as Wis 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता पड aa 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 100:29:% Ne ade 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
; ara में लागत वसूली की क्षमता 
Pee SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services न 100 4100 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार | 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ene 109 का 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ? 100 190 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100 me 


Extent of cost recovery in SWM services 36 38 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges हु बह y 
3.0 ae कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 230 i ib 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल AT क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 


of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2521 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक वर्त 5020.24 लक्ष्य 2021-22 
Ee WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार laa 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 400.0% 
Be प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aa 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 400.0% 
oe प्रदाय में त्रागत seh ee 
Efficiency Pi collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Pay 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास॒ता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 


2. सिवरेज में लागत 


7 : 
Efficiency in redressal of customer complaints ede | 5५ | 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
2.9 सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 2050 280 Ne NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


Paes ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


हट ओं 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 100:0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नडपय aa 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Bus 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2522 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | | ae लक्ष्य 2021-22 
aed WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections है ” 

1.1 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee हक ee 

1.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता 53210 ie i 
Extent of metering of water connections हि (६. |. «हा 

1.3. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee Me Ne 
Extent of non revenue water (NRW) : 

1.4 गैर राजस्व जब की मात्रा 22027 es a 
Continuity of water supply 

1.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints i. 

1.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 10:27 ei ine 
Quality of water supplied 3 

1.7 प्रदाय aa की गण् 100.0% 67 
Cost recovery in water supply services é 

1.8 जल प्रदाय में लागत 100.0% 30 31 
Efficiency in collection of water supply - related charges be 

i जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eee | ४5०० | 8 

| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 

2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 100 
Coverage of Septage/waste water network services 5 

2.2. मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 10200 100 ae 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क AI Hoe क्षमता 02:07 Ne NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee Ne NA 
Quality of sewage treatment है WA 

2.5 प्रशोधित Ha जल की गए 100.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 3 4 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 190 es 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
fata में लागत की क्षमता 2 


a SOLID WASTE MANAGEMENT 


3.3 


3.6. [Extent of cost recovery in SWM services ae 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत i 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


100.0% 
100.0% | 10०0 | 10 
100.0% | 10 | 100 


80.0% | _1० | 100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


100.0% 100 100 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


2523 


Name of Municipality :-Visrampur 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Surajpur 


Nagar Panchayat 


| सक्र. | प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 
५ ०1०7 जल आपूर्ति सेवाएं 
1.1 Coverage of water supply connections 
i जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
12 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
1.3 Extent of metering of water connections 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
1.4 Extent of non revenue water (NRW) 
‘ गैर राजस्व जल की मात्रा 
1.5 Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 
1.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
17 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुए 
1.8 Cost recovery in water supply services 
: wa प्रदाय में लागत वसुली 
1.9 Efficiency fe collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
21 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
: Hel / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
* मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 


| 


वर्तमान स्थिति 


2020-21 लक्ष्य 2021-22 
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Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Aa जल की गुए 92000 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.0 प्रशोधित मल जल के प की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management ‘ 

2.7 सिवरेज में लागत वसली 100.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 

; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ake 

29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 


सिवरेज में लागत बसुली की क्षमता 


अर ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


Extent of segregation of municipal solid waste 


100.0% 


3.5 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


wo 


2/2 ;/;2{|2 
हि 


iia SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 


Household level coverage of solid waste management services 


NA NA 
00 100 


1 


80.0% 
100.0% 


Extent of cost recovery in SWM services हि 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 100.0% 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints Bane 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


1 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


90.0% 


8 
leva) STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4 Coverage of storm water drainage network 100.0% 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a mes 


100.0% 100 | 100 | 
100.0% 100 100 
100 100 
100 100 


~ 
eet) 


67 


09 ao 
a o 
00 


36 38 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2524 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 
(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Wadrafnagar District :Balrampur Nagar Panchayat 
aria | स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक हर 2020-21 लक्ष्य 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


1 


2.2 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमंता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


100.0% 


135 Iped 


4 
Slag Gara की निरंतरता 2010 018 a 
6 


1 
1 


4.0 
100 


100.0% 


100.0% 


90.0% 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गु० 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल HY 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


20.0% 
100.0% 


100.0% 


100.0% 


100 100 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


100 100 


100 100 


100 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


100.0% 100 


सिम अं 


100.0% 


80.0% 


90.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfilt under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2525 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Utai District :Durg Nagar Panchayat 


onl as 
प्रस्तावित सूचक 22200 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 


100.0% 
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= 


1.2 135 19८0 74 75 


aw 
co 
w 
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39 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता " | wows | ४ | 75 | 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

19 Efficiency in collection of water supply - related charges 
Act Vay में लागत वसुली की क्षमता 


1.6 80.0% 


100.0% 
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90.0% 


100.0% 100 


उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल facia नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
‘ मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


100.0% 100 100 


100.0% 
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Quality of sewage treatment 


100.0% NA 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
. प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
'सिवरेज में लागत वस्त्र 

Efficiency in redressal of customer complaints 
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Efficiency in collection of sewage charges 


में ५८ 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता oo 
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Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.1 100.0% 100 100 


3.2 100.0% 100 100 
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Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


a 
‘ 
a 
: 


80.0% 100 


90.0% 


m 
43 
38 
a 
a8 
qs 
419 
ayo 
HB 
as 
45 
abo 

2. 

wn 

= 
= 
gQ 

a 

(rai 
oO 
an 
* 
जे 
i 


पुत्री की क्षमता 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2526 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 [ भाग 1 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Visrampur District :Surajpur Nagar Panchayat 


. मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2021-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि 
& जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ine #0 
1.2 प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 136 168 | ss | 
Extent of metering of water connections हि 

13 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार LOO ak 

| 1० | 


20.0% 


tS 


> 44 
= | 


0) 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व Sat की मात्रा 
Continuity of water supply 


bb 


- 


o S]oa]~n 


24 hours 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


100 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूल 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

gitarerat की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 
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Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 


पाई 
fo) 


NA 
Extent of cost recovery in sewage management 


0, 
सिवरेज में arora Ta 029 : 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% =a 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of sewage charges 
2-9 [सिवरेज में त्रागत वसुल्री की क्षमता ene MS Me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 

3.1 [ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:07 100 | 0 og 

3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 


~ 


mf ye 
oo 


100 | 10 

Extent of segregation of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ye" 0008 ite i” 
Extent of municipal solid waste recovered 

4 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु iad 22 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9% 

5 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 100:0/# 100 100 
Extent of cost recovery in M services 100.0% 93 | ४ | 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints a ag 
3.7 ैउपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie ut | _& | 
Efficiency in collection of SWM charges ५ 40 हे 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 21062 a 42 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network बह 
last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब oe ata 8 
Incidence of water logging/flooding 6 
| जल भराव के क्षेत्र OD a ० ae 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग 1 J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 2527 


(15वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Wadrafnagar District :Balrampur Nagar Panchayat 
| erie | मान स्थिति 
| ax. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2021-22 लक्ष्य 2022-23 
| 1 | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
Sel प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 


100.0% 34 


135 Ipcd 102 


100.0% NA 


20.0% 38 


15 saver की निरंतरता 29100 |_+० | 
लिख आबा।आर कक 
ee की supplied 100.0% 100 100 

18 asp iee Gtll sii supply services 100.0% 16 48 

19 ellie alte collection का मना supply - related charges 90.0% | ४ | | ४ | 6 

fae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ५ 100 
2.1 शौचालयों की उपलब्धता 100.0% 100 | _1० | 


Coverage of Septage/waste water network services हु 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:94 | 10 | 


Collection efficiency of sewage network 

* मलत्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 100:0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity का 

2.4 |अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता O08 NA 
प्रशोचिस मल जल की गुणवत्ता. 

2.5 प्रशोधित मत्र जल की 100.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


NA 
है 
27 Extent of cost recovery in sewage management 10 
: सिवरेज में लागत वस 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a ee | 00 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


ata में लागत वसुली की क्षमता 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 100 ee 
ठोस Ha Vara की सेवाओं का विस्तार 2) 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्ट 


3.4. [Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 
४० 
शहरी ठोस अपष्िष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
४० 8 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत oon 


3.2 


100.0% 100 100 


100 100 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 12000 us ns ad 
Incidence of water logging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र 00% za a 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.8 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AYYAZ F. TAMBOLL, Special Secretary. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


दंतेवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2023 


क्रमांक/695/भू-अर्जन/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे We पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगरए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
दंतेवाड़ा बड़ेबचेली पोरोकमेली 4.40 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.. बैलाडीला लौह अयस्क 
प.ह.न॑ं. 01 डी.सी.-सी.एम.डी.सी. रायपुर परियोजना निक्षेप क्रमांक 
04 के खनन wed 
बाहर bh at में 
अनुषांगी गतिविधियों 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली के कार्यालय में किया जा सकता है. 
दंतेवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2023 


क्रमांक/697/ भू-अर्जन/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
दंतेवाड़ा बड़ेबचेली भांसी 11.265 Fe कार्यपालन अधिकारी, ww. «| बैलाडीला लौह अयस्क 
प.ह.न॑ं. 01 डी.सी.-सी.एम.डी.सी. रायपुर परियोजना निक्षेप क्रमांक 
04 के खनन wea 
बाहर hb at में 
अनुषांगी गतिविधियों 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 25th July 2023 


No. 1052/Confdl./2023/II-1-5/2013.—Hon’ ble Shri Justice P. Sam Koshy, has relinquished charge of the 
office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 24th July, 2023 consequent upon his Lordship’s 
transfer to Telangana High Court vide notification no. K-11019/23/2023-US-II dated 19-07-2023 issued by the Special 
Secretary to the Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi. 


Bilaspur, the 31st July 2023 


No. 1069/Confdl./2023/II-1-4/2021.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13016/03/ 
2023-US.II dated 28-07-2023 of the Special Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, 
Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon’ble Shri Justice Deepak Kumar Tiwari, Additional 
Judge has assumed charge of the office of Judge of the Chhattisgarh High Court on 31st July, 2023 in the forenoon. 


Bilaspur, the 9th August 2023 


No. 1088/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Shri Rakesh Bihari Ghore, Surajpur Baloda-Bazar —_ Baloda-Bazar District & Sessions 
Judge, Family Court. Judge. 
2. Shri Abdul Zahid Qureshi, Dakshin Raipur Raipur District and Sessions 
District and Sessions Judge. Bastar Judge. 
(Dantewara) 
3. Shri Vijay Kumar Hota, Bemetara Dantewara Dakshin District and Sessions 
Judge, Family Court Bastar Judge. 


(Dantewara) 


Note :- The Judicial Officer, whose name is mentioned at serial no. 1, shall not be entitled to any transfer grant and/ 
or allowance(s) pursuant to transfer on his own request. 


By order of the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


